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安全にかかわる表示 


プリンターを安全にお使いいただくために、このマニュアルの指示に従って操作してください。このマニュ 
アルには製品のどこが危険か、指示を守らないとどのような危険に遭うか、どうすれば危険を避けられる 
かなどについて説明されています。 

また、製品内で危険が想定される箇所またはその付近には警告ラペルが貼り付けられています。 


マニュアルならびに警告ラベルでは、危険の程度を表す言葉として「警告 J と「注意」という用語を使用 
しています。それぞれの用語は次のような意味を持つものとして定義されています。 



指示を守らないと、人が死亡する、または重傷を負うおそれがあること 

!&■■■■■ 

を示します。 


指示を守らないと、火傷やけがのおそれ、および物的損害の発生のおそ 

A 注意 

れがあることを示します。 


危険に対する注意•表示の具体的な内容は、「注意の喚起」、「行為の禁止」、「行為の強制」の3種類の記 
号を使って表しています。それそれの記号は次のような意味を持つものとして定義されています。 


注意の喚起 注意の喚起は、「△」の記号を使って表示されています。この記号は指 

示を守らないと、危険が発生するおそれがあることを示します。記号の 
中の絵表示は危険の内容を図案化したものです。 



羞件の物質による被害のおそれ 
があることを示します。 

A 

火傷を負うおそれがあることを 
示します。 


発煙または発火のおそれがある 

A 

爆発するおそれがあることを示 

ことを示します。 

します。 

A 

感電のおそれがあることを示し 
ます。 

A 

特定しない一般的な注意 • 警告 

を:^します。 

A 

けがをするおそれがあることを 
示します。 

众 

本ラベル付近にある露出したコ 
ネクタには触れないでくださ 
い。静電気の放電などで故障す 
るおそれがあります。 






























行為の禁止 行為の禁止は、「〇」の記号を使って表示されています。この記号は行 

為の禁止を表します。記号の中の絵表示はしてはならない行為の内容を 
図案化したものです。 


⑧ 

プリンターを分解 • 修理 • 改造し 
ないでください。感電や火災のお 
それがあります。 

⑧ 

指定された場所には触らないで 
ください„感電や火傷などの傷 
害が起こるおそれがあります。 


ぬれた手で触らないでください。 
感電のおそれがあります。 

_ 

水や液体がかかる場所で使用し 
ないでください。感電や発火の 
おそれがあります。 


火気に近づけないでください。発 
火するおそれがあります。 



行為の強制 行為の強制は、「•」の記号を使って表示されています。この記号は行 

為の強制を表します。記号の中の絵表示はしなければならない行為の内 
容を図案化したものです。 


プリンターの電源プラグをコン 
セントから抜いてください。感電 
や火災のおそれがあります。 

❹ 






アース 線を接続してください。 
感電や発火 のおそれがありま 
す。 
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■ ^ r Printing Force FUJI XEROX ロゴマー ク」が適用された商品は、富士ゼロックスのプリンター技術を 

^ 活用して製造し、安心と信頼のプリント環境を提供します。 

Pnntine force 

FUJI XEROX 


この取扱説明書のなかで色と表記されている事項は、安全にご利用いただくための注意事項です。 
必ず操作を行う前にお読みいただき、指示をお守りください。 


プリンターで紙幣を印刷したり、有価証券などを不正に印刷すると、その印刷物を使用するかどうかにかかわらず、 
法律に違反し罰せられます。 


平成明朝体™ W 3、 平成角ゴシック体™ W 5 は、財団法人日本規格協会を中心に制作グループが共同開発したもの 
です。なお、フォントの一部には、弊社でデザインした外字を含みます。許可なく複製することはできません。 


本体の八ードディスクに不具合が発生した場合、蓄積されたデータが消失することがあります。この場合のお客様 
のデータの消失による直接、間接の損害につき、当社はその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。 


コンピューターウィルスや不正侵入などによって発生した障害については、当社はその責任を負いかねますので、 
あらかじめご了承ください。 


ご注意 

① 本書の内容の一部または全部を無断で複製 • 転載 • 改編することはおやめください。 

② 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。 

③ 本書に、ご不明な点、誤り、記載もれ、乱丁、落丁などがありましたら弊社までご連絡ください。 

④ 本書に記載されていない方法で機械を操作しないでください。思わぬ故障や事故の原因となることがあります。 
万一故障などが発生した場合は、責任を負いかねることがありますので、ご了承ください。 

⑤ 本製品は、日本国内において使用することを目的に製造されています。諸外国では電源仕様などが異なるため使 
用できません。 

また、安全法規制（電波規制や材料規制など）は国によってそれぞれ異なります。本製品および、関連消耗品を 
これらの規制に違反して諸外国へ持ち込むと、罰則が科せられることがあります。 















はじめに 


このたびは Color MultiWriter 9300 C をお買い上げいただき、まことにありがとうご 
さいます。 

この取扱説明書には、本機の操作方法および使用上の注意事項を記載しています。 

製品の性能を十分に発揮させ、効果的にこ'利用いただくために、製品をご使用になる前に 
必ず最初に本書をお読みのうえ、正しくご利用ください。 

本書は、お使いのコンピューターの環境や、ネットワーク環境の基本的な知識や操作方法 
を理解されていることを前提に説明しています。 

本書は、読み終わったあとも必ず保管してください。本機をご使用中に、操作でわからな 
いことや不具合が出たときに読み直してご活用いただけます。 

本書で使用しているイラストは、オプションの両面印刷ユニットと3トレイモジュールを 
装着した場合を例に記載しています。 

また、画面例は2007年11月現在のもので、今後、予告なく変更される場合があります。 


[お願い]☆保証書は大切に保管してください。 


日本電気株式会社 


はじめに 
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Color MultiWriter 930 OC の特長 


■八イスピード、高画質 


. A 4 (モノクロ/カラー）で 
毎分25ページの印刷スピード。 
(同一原稿、片面連続で印刷時） 



• オイルレス定着技術の採用で、 

書き込みや捺印、付箋も貼りやすい。 

• 写真や POP 、 プレゼンテーションなど、 
文書の用途や目的に合った画質で印刷 


■さまざまな紙質やサイズに対応 


• 従来、手差しトレイで出力していた厚紙や 0 HP 
などの特殊紙や、定形外用紙も用紙トレイにまと 
めてセツトすることが可能。 

• 手差しトレイを使えば、はがきや封筒など、さら 
に多くの用紙種類に対応。 


■インス!^ールや設定を簡単に 


• 付属の CD - ROM からプリンタードライバーを簡単インス!ル。 

• Web からプリンターの状況を確認、各撞設定が可能 （CentreWare Internet Services )。 


■豊富な印刷機能 


まとめて1枚 （ N アップ） 

複数べージを1枚に割り付けて印 
刷します。 

両面印刷" 

用紙の両面に印刷します。 

製本# 1 

中央で半分に折ったとき、冊子に 
なるように印刷します。 

ポスター 

ポスター作製で使用します。 


• スタンプ 

「社外秘」などの文字を重ねて印 
刷します。 

• お気に入り 

よく使う印刷設定が、プリン 
タードライバーの[お気に入り] 
リストに登録されています。印 
刷するときは、リストから項目 
を選択するだけで目的に合った 
設定が一度にできます。 

• サンプルプリント# 2 

1部だけ印刷して内容を確認して 
から、残りの部数を印刷します。 


PDF Bridge 機能 

ContentsBridge Utility を使え 
ば、 PDF ファイルをドラッグ& 
ドロップするだけで、直接、簡 
単に、速く印刷できます。 


ドラッグ _ 

&ドロップ || 

Contents 

Bridge.exe 


■各種セキュリティー機能も搭載 

• コンピューターとプリンター間の通信 
経路の暗号化 

ネットワーク上で不正アクセスによる情報漏 
洩を抑止します。 

• 操作パネルのロック 

パスワードの入力によって、操作パネルでの操 
作を制限し、管理者以外のユーザーが勝手に設 
定を変更できないよラにします。 

• プリント ユーザー 制限 

本機の認証機能によって、印刷できるユーザー 
を限定できます。 


6 Color MultiWriter 9300 C の特長 


• 受信制限 

LPD または Port 9100ポートを使用して印刷 
する場合、印刷を受け付ける IP アドレスを制 
限できます。 

• セキュリティープリント* 2 

出カデータを本体内に一時蓄積し、あらためて 
本体の操作パネルでパスワードを入力して出 
力させます。そのため、他のドキュメントと混 
ざることも、回収し忘れることもなく、機密性 
の高い出力ができます。 


*1 :両面印刷 ユニット （オプション）が必要です。 
*2: 八ードディスク（オプション）が必要です。 
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マニュアル体系 


本機に同梱されているマニュアル 


設置手順書 

本機の設置手順を説明しています。 

ユーザーズマニュアル 

プリンターの基本的な使い方と、お客様からよくある質問を取り上げ、 

1冊にまとめました。トラブルで困ったときの解決方法も紹介してい 
ます。また、オプションの増設メモリーや八ードディスク、セキュリ 
ティ拡張キット、パラレルインタフェースカードの取り付け手順につ 
いて説明しています。 

このマニュアルで紹介しきれない内容や、もっと詳しい情報が知りた 
い場合は、活用マニュアルを参照してください。 

活用マニュアル ( PDF ) 

(本書) 

本機の設置が終ってから印刷するまでの準備、印刷機能の設定方法、 
操作パネルのメニュー項目、トラブルの対処方法、および日常の管理 
について、説明しています。 

• このマニュアルは、プリンターソフトウェア CD - ROM 内の機種固 
有マニュアルの中に収録されています。 

マニュアル （ HTML 文書） 

プリンター環境の設定方法と、プリンタードライバー、およびソフト 
ウェアのインス!ル方法について説明しています。 

• このマニュアルは、プリンターソフトウェア CD - ROM 内に収録さ 
れています。 

エミュレーシヨン設定ガイド 
( PDF ) 

ART IV 、 ESC / P 、 PC し201 H 、 HP - GL ®、 HP - GL /2® の各ェミュ 
レーションについて説明しています。 

• PCU 201 H 、 HP - GL 、 HP - GL /2 ェミュレーションは、オプション 
のェミュレーションキット、または PostScript ソフトウェアキッ 
卜を取り付けると使用できます。 

• このマニュアルは、プリンターソフトウェア CD - ROM 内の機種固 
有マニュアルの中に収録されています。 


オプション品に同梱されているマニュアル、購入するマニュアル 


設置手順書 

別売りのオプション品には、必要に応じて、設置手順書が同梱されて 
います。 

PostScript ユーザーズガイド 
( PDF ) 

PostScript ® プリンターとして使用するための設定方法や、プリン 
夕ードライバーで設定できる項目を説明しています。 

• このマニュアルは、 PostScript ソフトウェアキットに同梱されて 
いる CD - ROM 内に収録されています。 

商品マニュアル（必要に応じて 
購入してください） 

プリンター（プロッター）制御言語のコマンドなどを説明したマニュ 
アル（リファレンスマニュアル （ART IV 対応）など）です。 


補足 

• PDF 文書を表示するには、お使いのコンピユーターに Adobe ® Acrobat ® Reader ®、 または Adobe ® 
Reader ® がインス!ルされている必要があります。インス!ルされていない場合は、プリンター 
ソフトウェア CD - ROM を使って、まず Adobe Reader をインス!ルしてください。 

-本機搭載のェミュレーシヨン機能 （ ESC / P 、 PC し201 H 、 HP - GL /2) については、すべての機能を 
満たすものではありません。ご承知のうえ、ご使用ください。 
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本書の使い方 


本書の構成 


本書は、次のような章で構成されています。各章の概要を説明します。 


1プリンター環境の設定 

本機の設置が終わってから、本機を使用できるようにするための設定 
方法について説明しています。 

2プリンターの基本操作 

各部の名称と働きや、基本的な機能（電源の入/切、印刷の中止など） 
の操作方法について説明しています。 

3印刷する 

主な印刷方法について説明しています。 

4用紙について 

使用できる用紙や用紙のセット方法について説明しています。 

5操作パネルでの設定 

操作パネルで設定できる項目とその設定方法について説明していま 
す0 

6困ったときには 

トラブル（紙づまり、エラーメッセージなど）が発生したときの対処 
方法について説明しています。 

7日常管理 

消耗品の交換方法やレポート/リストの印刷方法、日常の管理につい 
て説明しています。 

また、機械管理者を対象に、コンピューターから本機の状態を確認し 
たり、設定したりするツールや、本機のセキュリティー機能、認証/ 
集計管理機能について説明しています。 

A 付録 

主な仕様や、オプション品の紹介、消耗品の寿命、保証について説明 
しています。 


本書の表記 


1. 本文中の「コンピューター」は、パーソナルコンピューターやワークステーションの 
総称です。 

2. 本文中では、説明する内容によって、次のマークを使用しています。 

注記 注意すべき事項を記述しています。必ず、お読みください。 

補足 補足事項を記述しています。 

参照 参照先を記述しています。 


3. 本文中では、次の記号を使用しています。 

参照「 」：参照先は、本書内です。 

参照『 』：参照先は、本書内ではなく、ほかのマニュアルです。 

[ ] :コンピューターやプリンターの操作パネルのディスプレイに表示 

されるメニュー、項目、メッセージを表します。また、プリンター 
から出力されるレポート/リスト名を表します。 

< > :キーボード上のキーや、プリンターの操作パネル上のボタン、ラン 

プなどを表します。 


> :操作パネルのメニューや CentreWare Internet Services のメ 

ニューの階層を表します。 


4. 本文中では、用紙の向きを、次のように表しています。 

D 、 たて置き：プリンター正面からみて、用紙を縦長にセツトした状態です。 
D 、 よこ置き：プリンター正面からみて、用紙を横長にセツトした状態です。 


たて置き よこ置き 


A 




引き込まれる方向 


A 


< 



引き込まれる方向 
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警告ラベルについて 

Color MultiWriter 9300 C 内には、警告ラペルが貼り付けられています。これはプリンターを操作する 
際、考えられる危険性を常にお客様に意識していただくためのものです。 

もしこのラペルが貼り付けられていない、はがれかかつている、汚れているなどして判読できない状態で 
したら販売店、またはサービス窓口にご連絡ください。 


r 、 



A as 

藝生鍪出 

WARNING 

畺今〇||皆 x| 暂衣 
禁止投入火中 

Do not incinerate 

火中に投じないこと 
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安全上のご注意 

ここで示す注意事項はプリンターを安全にお使いになる上で特に重要なものです。この注意事項の内容を 
よく読んで、こ'理解いただき、プリンターをより安全にご活用ください。記号の説明については「安全に 
かかわる表示」を参照してください。 
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電源 コードのアース 線を取り付ける 


OA A 



万一、漏電した場合の感電や火災事故を防ぐために、アース線を必ず次のいずれ 
かに取り付けてください。 

• 電源コンセントのアース線 
• 胴片などを 850 mm 以上の地中に埋めたもの 
• 接地工事 （0 種）を行っている接地端子 

アース線の取り付けは、必ず電源プラグを電源コンセントに差し込む前に行って 
ください。また、接地接続（アース線）を外す場合は、必ず電源プラグを電源コ 
ンセントから抜いてから行ってください。 

ご使用になる電源コンセントのアース線をご確認ください。アースがとれない場 
所や、アースが施されていない場合は、お買い求めの販売店または NEC の相談窓 
口にお問い合わせください。 

ただし次のようなところには絶対にアース線を接続しないでください。 

• ガス管（引火や爆発のおそれがあります） 

• 電話専用アース線および避雷針（落雷時に大量の電流が流れるおそれがあ 
ります。） 

• 水道管や蛇口（配管の途中がプラスチックになっている場合はアースの役 
目を果たしません。） 


ぬれた手で電源プラグ 
を触らない 


水⑩ 



ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでくださし、。 
感電するおそれがあります。 


カートリッジを 
火の中に投げ入れない 


赢⑥ 


X 





トナーカートリツジやドラムカートリツジを火の中 
に投げ入れないでください。力ートリツジ内に残っ 
ているトナーの粉じん爆発により、やけどをするお 
I それがあります。 


掃除機でトナーを吸い取らない 

AA1 

1 

5 

1 床などにこぼしたトナーは、ほうきで掃き取るか、 

L 固くしぼった布などでふき取ってください。掃除機 

^ でトナーを吸い取ると、吸い取ったトナーが掃除機 

内部で粉じん発火 • 爆発するおそれがあります。 
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△注意 


壊れた液晶ディスプレイ 
には触らない 




壊れた液晶ディスプレイには触らないでください。 
操作パネルの液晶ディスプレイ内には人体に有害な 
液体があります。万一、壊れた液晶ディスプレイか 
ら流れ出た液体が口に入った場合は、すぐにうがい 
をして、医師に相談してください。また、皮膚に付 
着したり目に入った場合は、すぐに流水で15分以上 
洗浄して、医師に相談してください。 


電源コードに薬品類 /K /\ 
をかけなぃ /今 



電源コードに殺虫剤などの薬品類をかけないでくだ 
さい。コードの被覆が劣化し、感電や火災の原因と 
なることがあります。 


V_ ノ 



火災•感電の原因となります。雷が発生しそうなと 
きは電源プラグをコンセントから抜いてください。 
また雷が鳴りだしたらケーブル類も含めて装置には 
触らないでください。 

落雷などが原因で瞬間的に電圧が低下することがあ 
りますが、この対策として交流無停電電源装置など 
を使用することをお勧めします。 

、__ 



プリ ンター内に水などの液体、ピンやクリップなど 
の異物を入れないでください。火災や感電、故障の 
原因となります。もし入ってしまったときはすぐ電 
源を〇 FF にして、電源プラグをコンセントから抜いて、 
販売店に連絡してください。 

V_^ 


r / ， 

電源コードを抜くときは /K 

コ ー K を引っ張らない \ 

電源フラグを抜 
ください。 コー 
火災や感電の原 [ 

V 

くときはプラグ部分を持って行って 
ド部分を引っ張るとコードが破損し 
§となるおそれがあります。 

J 


損傷した電源コード Ak 
は使わない / iX/OX 



電源コードが破損した場合は、ビニールテープなど 
で補修して使用しないでください。補修した部分が 
過熱し、火災や感電の原因となるおそれがあります。 
損傷したときは、すぐに同じ電源コードに取り替え 
てください0 
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高温注意 バ^ 


巻き込み注意 ル 

プリンターのカバーを空けて作業する場合は、十分 
に冷めてから行ってください。プリンターの内部に 
は使用中に高温になる定着ユニットという部品があり、 
触ると火傷するおそれがあります。 

V J 


フリンターの動作中は用紙挿入口、排出口に手や髪 
の毛を近づけないでください。髪の毛を巻き込まれ 
たり、指をはさまれたりしてけがをするおそれがあ 
ります。 

^_ J 


用紙カセツトを勢いよく 
引き出さない 





用紙カセットを引き出すときは、ゆっくり引き出し 
てください。用紙カセットを勢いよく引き出すと、 
ひざなど身体にぶつかりけがをするおそれがあります。 




\直射日光が当たる 
ところには置かない 

k\ 







プリンターを窓ぎわなどの直射日光があたる場所に 
は置かないでください。そのままにすると内部の温 
度が上がり、プリンターが異常動作をしたり、火災 
を引き起こしたりするおそれがあります。 


腐食性ガスの存在する 
環境、ほこりや空気中 /^\ / ' \ 
に腐食を促進する成分、導電性の金属など 
が含まれている環境で使用、保管しない 


-腐食性ガス（二酸化硫黄、硫酸化水素、二酸化窒 
素、塩素アンモニア、オゾンなど）の存在する環 
境、腐食を促進する成分（塩化ナトリウムや硫黄 
など）が含まれている環境に設置しないでくださ 
い0 

• 装置内部のプリント板が腐食し、故障および発煙、 
発火の原因となるおそれがあります。 

もし、ご使用の環境で上記の疑いがある場合は、販 
売店または保守サービス会社にご相談ください。 


ノ 




f 

プリンターを運ぶ 
ときは3人以上で 

A 


プリンタ—の質量は、約 63.0kg (本体のみ、消耗品 
を含む）です。 

機械を持ち上げるときは、機械の左右および背面の 
手かけ部分を、3人でしっかりと持ってください。 
指示した場所以外を持って持ち上げることは絶対に 
しないでください。 


\_ ノ 
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不安定な場所に 
置かない 






プリンターを不安定な場所には置かないでください。 
プリンターが破損するおそれがあるばかりではなく、 
思わぬけがや周囲の破損の原因となることがあります。 


電源コードは曲げたり 
ねじったりしない 


AA 



電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、束ねたり、 
ものを載せたり、はさみ込んだりしないでください。 
またステープルなどで固定することも避けてください。 
コードが破損し、火災や感電の原因となるおそれが 
あります。 


10 0 V 以外のコンセント 
差し込まない 





換気や通風を十分行う 


A 







換気の悪い部屋で長時間使用したり、大量にプリン 
卜すると、オゾンなどの臭気により、快適なオフィ 
ス環境が保てない原因となります。換気や通風を十 
分行うように心がけてください。 


専用電源コード 
以外は使わない 


As 


' 

プリンターに添付されている電源コード以外のコー 
ドを使わないでください。電源コードに定格以上の 
電流が流れると火災になるおそれがあります。 


電源プラグを中途半端 
に差し込まない 




X 




電源フラグはしっかりと差し込んでください。中途 
半端に差し込んだまま、ほこりがたまると接触不良 
の発熱による火災の原因となるおそれがあります。 
また、フラグ部分は時々拭いて、乾いた布でほこり 
やゴミをよくふき取ってください。ほこりがたまっ 
たままで、水滴などが付くと発熱し、火災となるこ 
とがあります。 
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延長コードを A 

使わない /〇\ 


添付の電源コードを他の ^ v / t \ 
装置や用途に使ねな u 






添付の電源コードは本装置に接続し、使用すること 



を目的として設計され、その安全性が確認されてい 



るものです。決して他の装置や用途に使用しないで 



ください。火災や感電の原因となるおそれがあります。 

添付の電源コードのみでは届かないところには設置 
しないでください。コンセントに定格以上の電流が 
流れると、コンセントが過熱して火災の原因となる 
おそれがあります。 



V J 


C _ J 


トナーカートリツジは幼児の手に 
届かない場所に保管する 


A 



トナーカートリッジやドラムカートリッジは幼児の 
手が届かないところに保管してください。幼児がトナー 
を飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談し指示を 
受けてください。 




j 


トナーに触れたり、吸引したり、 
目や口に入れない 


A 



トナーカートリツジやドラムカートリツジを交換す 
る際は、トナーが飛散しないように注意してください。 
また、トナーが飛散した場合は、トナーが皮膚や衣 
服に付いたり、トナーを吸引したり、または目や口 
に入らないように注意してください。 


トナーが皮膚や衣服についたり、万一、目や口に入ったら応急処置 


A 


次の事項に従って、応急処置をしてください。 

• トナーが皮膚や衣服に付着した場合は、石けんを使って水でよく洗い流してください。 

• トナーが目に入った場合は、目に痛みがなくなるまで15分以上多量の水でよく洗い、必要に応じて医師の診 
断を受けてください。 

• トナーを吸引した場合は、新鮮な空気のところへ移動し、多量の水でよくうがいをしてください。 

• トナーを飲み込んだ場合は、飲み込んだトナーを吐き出し、水でよく 口の中をすすぎ、多量の水を飲んでくだ 
さい。すみやかに医師に相談し指示を受けてください。 


本ラベル付近にある露出したコネクタには触れない 


A 


本ラベル付近にある露出したコネクタには触れないでください。静電気の放電などで故障するおそれがあります。 




j 


安全にお使いいただくために 19 








































設置スペースについて 


機械には通気口があります。機械の通気口をふさがないでください。通気口をふさぐと内 
部に熱がこもり、火災の原因となるおそれがあります。 

機械を安全に正しく使用し、機械の性能を維持するために、下図の設置スペースを確保し 
てください。また、機器の異常状態によっては、電源プラグをコンセントから抜いていた 
だくことがありますので、設置スペース内に物を置かないでください。 


1464 


68 - 


-407 


M 


-640 


1215 


100 


400 


単位： mm 


環境について 


• 本書は、地球環境への負担軽減を目的として再資源化（リサイクル）に配慮して製本し 
ています。製品本体の使用を終了したら、本書は回収業者などによる再資源化にご協力 
ください。 

• 粉塵、オゾン、スチレンの放散については、 エコマーク フリンターの物質 エミッション 
の放散に関する認定基準を満たしています。 （ トナーは本製品用に推奨しております卜 
ナーカートリッジ（ブラック）を使用し、白黒印刷を行った場合について、試験方法 
Blue Angel RAL UZ -122: 2006の付録 2 に基づき試験を実施しました。） 

• 回収したドラムカートリッジ（感光体）、トナーカートリッジ、およびトナー回収ボト 
ルは、環境保護•資源有効活用のため、部品の再使用、材料としてのリサイクル、熱回 
収などの再資源化を行っています。 

• 不要となったドラムカートリッジ（感光体）、トナーカートリッジ、およびトナー回収 
ボトルは適切な処理が必要です。ドラムカートリッジ（感光体)、トナーカートリッジ、 
およびトナー回収ボトルの容器は、無理に開けたりせず、必ずお買い求めの販売店、ま 
たはサービス窓口にお渡しください。 
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規制について 


電磁波障害対策自主規制について _ 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 （ VCCI ) の基準に基づくクラス B 
情報技術装置です。 

この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビ 
ジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

受信障害について _ 

ラジオの雑音、テレビなどの画面に発生するチラツキ、ゆがみがこの商品による影響と思 
われましたら、この商品の電源スイッチをいったん切ってください。電源スイッチを切る 
ことにより、ラジオやテレビなどが正常な状態に回復するようでしたら、次の方法を組み 
合せて障害を防止してください。 

• 本機とラジオやテレビ双方の位置や向きを変えてみる。 

• 本機とラジオやテレビ双方の距離を離してみる。 

• この商品とラジオやテレビ双方の電源を別系統のものに変えてみる。 

• 受信アンテナやアンテナ線の配置を変えてみる。（アンテナが屋外にある場合は電気店 
にご相談ください。） 

• ラジオやテレビのアンテナ線を同軸ケーブルに変えてみる。 

hi 調波対ボ1=1王規 mil にっいて _ 

本機器は JIS C 61000 -3-2 (高調波電流発生限度値）に適合しています。 
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RSA BSAFE について 


n 

本機は 、 RSA Security Inc ■の RSA BSAFE ソフトウェアを搭載しています。 

Heimdal について 

Copyright ( c ) 2000 Kungl iga Tekni ska hogskolan (Royal Institute of 
Technology , Stockholm , Sweden ). All rights reserved . 

Redistribution and use in source and binary forms , with or without 
modification , are permitted provided that the following conditions are met : 


画 


SECURED 


1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice , 
this list of conditions and the following disclaimer . 

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice , 
this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and / 
or other materials provided with the distribution . 

3. Neither the name of the Institute nor the names of its contributors may be 
used to endorse or promote products derived from this software without 
specific prior written permission . 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE INSTITUTE AND CONTRIBUTORS "AS 
IS " AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES , INCLUDING , BUT NOT 
LIMITED TO , THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND 
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED . IN NO EVENT 
SHALL THE INSTITUTE OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT , 
INDIRECT , INCIDENTAL , SPECIAL , EXEMPLARY , OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES ( INCLUDING , BUT NOT LIMITED TO , PROCUREMENT OF 
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES ; LOSS OF USE , DATA , OR PROFITS ; OR 
BUSINESS INTERRUPTION ) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF 
LIABILITY , WHETHER IN CONTRACT , STRICT LIABILITY , OR TORT 
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE ) ARISING IN ANY WAY OUT OF 
THE USE OF THIS SOFTWARE , EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF 
SUCH DAMAGE . 


LZMA について 


LZMA SDK 4.21 Copyright ( c )1999-2005 Igor Pavlov (2005-06-08) 
http :// www .7- zip . org / 

LZMA SDK 4.22 Copyright ( c )1999-2005 Igor Pavlov (2005-06-10) 
http :// www .7- zip . org / 
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JPEG コードについて 


本機のソフトウェアには 、 the Independent JPEG Group で作成されたコードの一部 
を利用しています。 


Libcurl について _ 

COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE 

Copyright ( c )1996 - 2006, Daniel Stenberg , < daniel @ haxx . se >. 

All rights reserved . 

Permission to use , copy , modify , and distribute this software for any purpose 
with or without fee is hereby granted , provided that the above copyright 
notice and this permission notice appear in all copies . 


THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS ", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND , 
EXPRESS OR IMPLIED , INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES 
OF MERCHANTABILITY , FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND 
NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS . IN NO EVENT SHALL THE 
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM , DAMAGES 
OR OTHER LIABILITY , WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT , TORT OR 
OTHERWISE , ARISING FROM , OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE 
SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE . 

Except as contained in this notice , the name of a copyright holder shall not 
be used in advertising or otherwise to promote the sale , use or other dealings 
in this Software without prior written authorization of the copyright holder . 


FreeBSD について _ 

本製品には、 FreeBSD のコードの一部が搭載されています。 


The FreeBSD Copyright 

Copyright 1994-2006 The FreeBSD Project . All rights reserved . 

Redistribution and use in source and binary forms , with or without 
modification , are permitted provided that the following conditions are met : 

Redistributions of source code must retain the above copyright notice , this 
list of conditions and the following disclaimer . 

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice , 
this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and / 
or other materials provided with the distribution . 
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THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE FREEBSD PROJECT "AS IS" AND ANY 
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE 
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE 
FREEBSD PROJECT OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, 
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF 
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR 
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF 
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT 
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF 
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF 
SUCH DAMAGE. 

The views and conclusions contained in the software and documentation are 
those of the authors and should not be interpreted as representing official 
policies, either expressed or implied, of the FreeBSD Project. 

OpenLDAP について _ 


Copyright 1998-2006 The OpenLDAP Foundation All rights reserved. 


Redistribution and use in source and binary forms, with or without 
modification, are permitted only as authorized by the OpenLDAP Public 
License. 


A copy of this license is available in the file LICENSE in the top-level directory 
of the distribution or, alternatively, at <http://www.OpenLDAP.org/ 
license.html>. 


OpenLDAP is a registered trademark of the OpenLDAP Foundation. 

Individual files and/or contributed packages may be copyright by other 
parties and/or subject to additional restrictions. 

This work is derived from the University of Michigan LDAP v3.3 distribution. 
Information concerning this software is available at <http://www.umich.edu/ 
~dirsvcs/ldap/ldap.html>. 


This work also contains materials derived from public sources. 


Additional information about OpenLDAP can be obtained at <http:// 
www.openldap.org/>. 


Portions Copyright 1998-2006 Kurt D. Zeilenga. 

Portions Copyright 1998-2006 Net Boolean Incorporated. 
Portions Copyright 2001 -2006 IBM Corporation. 

All rights reserved. 


Redistribution and use in source and binary forms, with or without 
modification, are permitted only as authorized by the OpenLDAP Public 
License. 
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Portions Copyright 1999-2005 Howard Y.H. Chu. 

Portions Copyright 1999-2005 Symas Corporation. 

Portions Copyright 1998-2003 Hallvard B. Furuseth. 

All rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without 
modification, are permitted provided that this notice is preserved. 

The names of the copyright holders may not be used to endorse or promote 
products derived from this software without their specific prior written 
permission. This software is provided ''as is" without express or implied 
warranty. 

Portions Copyright (c)1992-1996 Regents of the University of Michigan. 

All rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided 
that this notice is preserved and that due credit is given to the University of 
Michigan at Ann Arbor. The name of the University may not be used to 
endorse or promote products derived from this software without specific 
prior written permission. This software is provided "as is" without express or 
implied warranty. 


The OpenLDAP Public License 
Version 2.8,17 August 2003 

Redistribution and use of this software and associated documentation 
("Software"), with or without modification, are permitted provided that the 
following conditions are met: 

1. Redistributions in source form must retain copyright statements and 
notices, 

2. Redistributions in binary form must reproduce applicable copyright 
statements and notices, this list of conditions, and the following disclaimer in 
the documentation and/or other materials provided with the distribution, and 

3. Redistributions must contain a verbatim copy of this document. 

The OpenLDAP Foundation may revise this license from time to time. 

Each revision is distinguished by a version number. You may use this 
Software under terms of this license revision or under the terms of any 
subsequent revision of the license. 
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THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OPENLDAP FOUNDATION AND ITS 
CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, 
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE 
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OPENLDAP FOUNDATION, ITS 
CONTRIBUTORS, OR THE AUTHOR(S) OR OWNER(S) OF THE SOFTWARE BE 
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, 
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, 
OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON 
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR 
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT 
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF 
SUCH DAMAGE. 


The names of the authors and copyright holders must not be used in 
advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealing in this 
Software without specific, written prior permission. Title to copyright in this 
Software shall at all times remain with copyright holders. 


OpenLDAP is a registered trademark of the OpenLDAP Foundation. 


Copyright 1999-2003 The OpenLDAP Foundation, Redwood City, California, 
USA. All Rights Reserved. Permission to copy and distribute verbatim copies 
of this document is granted. 

des 暗号について 


This product includes software developed by ヒ nc Young. 
(eay@mincom.oz.au) 

aes 暗号について _ 

Copyright (c) 2003, Dr Brian Gladman Worcester, UK. All rights reserved. This 
product uses published AES software provided by Dr Brian Gladmanunder 
BSD licensing terms. 

TIFF (libtiff ) について _ 


LibTIFF Copyright (c)1988-1997 Sam Leffler 
Copyright (c) 1991 -1997 Silicon Graphics, Inc. 

ICC Profile (Little cms ) について _ 


Little cms Copyright (C)1998-2004 Marti Maria 


XPS (XML Paper Specification ) について 


This product may incorporate intellectual property owned by Microsoft 
Corporation. The terms and conditions upon which Microsoft is licensing such 
intellectual property may be found at http://go.microsoft.com/fwlink/ 
?Linkld=52369. 
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法律上の注意事項 


1. 本物と偽って使用する目的で次の通貨や有価証券を複製することは、犯罪として厳し 
く処罰されます。 

□ 紙幣（外国紙幣を含む)、国債証書、地方債証書、郵便為替証書、郵便切手、印紙。 
これらは、本物と偽って使用する意図がなくても、本物と紛らわしいものを作る 
こと自体が犯罪になります。 

□ 株券、社債、手形、小切手、貨物引換証、倉荷証券、クーポン券、商品券、鉄道 
乗車券、定期券、回数券、サービス券、宝くじ•勝馬投票券•車券の当たり券な 
どの有価証券。 


2. 次の文書や記名捺印などを複製•加工して、正当な権限なく新たな証明力を加えるこ 
とは、犯罪として厳しく処罰されます。 

□ 各種の証明書類など、公務員または役所を作成名義人とする文書•図画。 

□ 契約書、遺産分割協議書など私人を名義人とする権利義務に関する文書。 

□ 推薦状、履歴書、あいさつ状など、私人を名義人とする事実証明に関する文書。 
□ 役所または公務員の印影、署名、記名。 

□ 私人の印影または署名。 

3. 著作権が存在する書籍、新聞、雑誌、冊子、絵画、図画、版画、図面、地図、写真、 
映像、映画、音楽、コンピュータープログラムなどの著作物は、権利者の許諾なく、 
次の行為はできません。 

(1) 複製 紙に定着させた著作物を複写機でコピーすること、磁気テープに記録し 

た映像や音楽をダビングすること、電子的に読み取った著作物のデータ 
を八ードディスクや外部メディアに記録すること、記録した著作物の 
データをプリンターで出力すること、ネットワークを介してダウンロー 
ドすることなど。 

(2) 改変 紙に定着させた著作物を加工や修正すること、電子的に読み取った著作 

物のデータを切除、書き換え、切り貼りすることなど。 

(3) 送信 電子的に読み取った著作物のデータを、公衆の電気通信回線（インター 

ネットを含む）を通じてファクシミリや電子メールで送信すること、 
ホームページへの掲載など、公衆の電気通信回線に接続したネットワー 
クサーバーに著作物のデータを搭載することなど。 

権利者の許諾なく複製•改変•送信したときは、使用の差止、損害賠償の請求、刑事 
罰を受けることがあります。ただし、次の場合は例外的に権利者の許諾なく著作物を 
複製することができます。 

□ 個人的または家庭内、その他これに準ずる生活範囲での私的な使用を目的とした 
複製。 

□ 国立図書館、私立図書館、学校付属施設、公立の博物館、公立の各種資料セン 
ター、公益目的の研究機関など、公衆利用への提供を目的とする図書館等におけ 
る複製。 

□ 公正な慣行に合致し、報道 • 批評 • 研究など、目的に照らして、正当な範囲内で 
の引用。 

□ 国または地方公共団体が発行する公報資料 • 調査統計資料 • 報告書の新聞•雑 
誌 • その他刊行物への転載。 

ただし、複製禁止の表示がある著作物は除かれます。 

□ 学校教科書への掲載。 

ただし、権利者への補償金が必要です。 

□ 学校その他教育機関における複製。 

ただし、種類•用途•部数•態様に照らして、権利者の利益を不当に害しない範 
囲内に限ります。 

□ 試験問題としての複製。 

ただし、権利者への補償金が必要です。 
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PRTR 法に基づく 、 MSDS (Material 
Safety Data Sheet ) の提供について 

弊社は、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」 
( PRTR 法）に定める指定化学物質等取扱事業者として、本機用消耗品に含まれる指定化 
学物質等の性状及び取扱いに関する情報 [MSDS (製品安全データシート）]を、以下の 
とおり提供いたします。 

なお、 PRTR 法の詳細につきましては、主務官庁であります経済産業省のウェブサイト 
(下記 URL ) をご覧いただきますようお願い申し上げます。 

http://www.meti.go. ip/poiicv/chemicaLmanaaement/law/index.htm 


製品安全 データシート 

1/4 

1. 製品及び会社情報 

製品名： Color MultiWriter 9300C トナー 
会社名：日本電気株式会社 
住所：〒 108-8001 東京都港区芝五丁目7番1号 
問合せ先：末尾記載 

整理番号： RT035N-00NEC (全4頁） f 作成日!/改定日： 2007.08.24 

2. 組成•成分情報 

単一製品•混合物の区別：混合物 

成分および含有量：_ 


化学名 


含有量(重量%) 


官報公示 

整理番号 
(化審法/安衛法） 

CAS 

Registry No. 

ブラック 

トナー 

サイアン 
トナー 

マゼンタ 
トナー 

イエ ロー 

トナー 

スチレンアクリレート 
樹脂 

60-70 

60-70 

60-70 

60-70 

一 

— 

フェライト粉末 

10—20 

10—20 

10-20 

10—20 

一 

一 

(酸化鉄) 

(5-15) 

(5-15) 

(5-15) 

(5-15) 

(1-357) 

(1309-37-1) 

(酸化マンガン） 

(3.8) 

(3.8) 

(3.8) 

(3.8) 

(1-475) 

(1344-43-0) 

ポリオレフィンワックス 

1-10 

1-10 

1-10 

1-10 

— 

— 

カーボンブラック 

1-10 

<1 

<1 

<1 

非該当 

1333-86-4 

青色顔料 

— 

1-10 

— 

— 

5-3299 

147-14-8 

赤色顔料 

— 

— 

1-10 

- 

— 

— 

黄色顔料 

— 

— 

— 

1-10 

— 

— 

無定形シリカ 

1-5 

1 -10 

1 -10 

1 —10 

1-548 

7631-86-9 


国連分類：該当せず 国連番号：該当せず 

処方成分として、鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフエニル類 (PBB 類)、および 
ポリ臭化ジフエ ニルエーテル 類 (PBDE 類)を含有しない 


3. 危険有害性の要約 

有害性 ：特になし 

環境影響 ：特になし 

物理的及び化学的危険性：特になし 
分類の名称 

(分類基準は日本方式） ：分類基準に該当しない 


4. 応急措置 
吸入した場合 
皮膚に付着した場合 
目に入った場合 
飲み込んだ場合 


新鮮な空気のところへ移す。多量の水でよくうがいをする。 

石鹼を使って水でよく洗い流す。 

15分以上多量の水で洗い流した後、医師の診察を受ける。 

水でよく口の中をすすぎ、多量の水を飲ませる。医師の診察を受ける。 
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5. 火災時の措置 

消火剤 

特定の消火方法 

6. 漏出時の措置 

人体に対する注意事項 ：吸入はできるかぎり避ける。 

環境に対する注意事項 ：下水道や河川への漏出を防ぐ。 

除去方法 ：周囲に火種がないことを確認する。 

少量の場合ぼうきで掃き取るか、または石けん水を湿らした布等で拭き取る。 

大量の場合は、防塵マスク、手袋、ゴーグルを着用し、空容器に回収する。 

(掃除機を用いると微粒子のトナーが掃除機内部に充満し、電気接点の火花によリ、 

発火または爆発する可能性がある。） 

7. 取扱及び保管上の注意 

取扱い ：火中に絶対に投じない。力一トリッジをこわしたり、分解したリしない。 

保管 ：直射日光を避け、乾燥した換気のよいところに、低温で保管する。 

子供の手の届くところに保管しない。 

8. 暴露防止及び保護措置 

設備対策 ：当社指定機器で通常取リ扱う場合は必要なし。大量に取リ扱う場合は、局所排気装置を設置 

してください。 

:設定されていない。 

日本産業衛生学会 (2007 年版） 第 3 種粉塵 8 mg / m 3 (総粉塵） 

2 mg / m 3 (吸入性粉塵） 

ACGIH (2007 年版） 粒子状物質 10 mg / m 3 (総粉塵） 

3 mg / m 3 (吸入性粉塵） 

:当社指定機器で通常取り扱う場合は必要なし。大量に取り扱う場合は、防塵マスク、ゴーグル、 
手袋を着用すること。 

9. 物理的及び化学的性質 

物理的状態 

形状 ：粉体 

色 ：ブラックトナー:黒色、サイアントナー：青色、マゼンタトナー:赤色、イェロートナー:黄色 

臭い ：微かなブラスティック臭 pH :非該当 

物理的状態が変化する特定の温度/温度範囲 

沸点 ：測定対象外 沸点範囲:測定対象外 

引火点 ：引火性なし。 発火点：発火性なし。 

爆発特性 

粉塵爆発性:粉体上の多くの有機系物質と同様に、空気中に分散された場合、着火源により爆発することがある。 
蒸気圧 ：測定対象外 

蒸気密度 ：データなし 

比重 ：データなし 

水への溶解性 ：溶けない 


管理濃度 
許容濃度 


保護具 


:噴霧水、泡、粉末消火薬剤。 

ただし、機械内で燃焼した際には、電気製品における火災と同様の方法で消火する。 
:供給源を遮断し、消火剤を使用して消火する。 
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10. 安定性及び反応性 


安定性/反応性 

:安定 

避けるべき条件 

:特になし 

避けるべき材料 

:特になし 

11. 有害性情報 


急性毒性（50%致死量） 

経口— LD 50 (ラット）： > 5000 mg / kg 1 ) (実質上無毒である。） 

経皮— LD 50( ラビット）： > 5000 mg / kg 1 ) (実質上無毒である。） 

吸入— LC 50( ラット）： > 4.1 mg / L /4 時間暴露 1〕 （実質上無毒である。） 

局所効果 


皮膚刺激性 

:刺激性なし。_ 

眼球刺激性 

:刺激性なし。 11 

皮膚腐食性 

:腐食性なし 

感作性 

:皮膚—感作性なし。” 

慢性毒性•長期毒性 

:ラットを用いた2年間にわたるトナー吸入暴露試験において、毎日、中用量 (4 mg / m 3 ) もしくは高 
用量 (16 mg / m 3 ) の暴露環境にさらされていた群で、肺に軽度の線維症が観察されたが、低用量 
(1 mg / m 3 ) の群については、肺に特別な変化は認められなかった。当社商品の通常の使用に伴 
って排出されるトナー量は、1日当た yimg / m 3 を大幅に下回ってお y 、 製品を日常的に使用する 
限りでは人体への影響はないと判断している。” 

がん原性 

:カーボンブラック ( CB ) は、国際がん研究機関 ( IARC ) によって"グループ 2 B (ヒトに対して発癌性が 
あるかもしれない)"に分類される。しかし、 CB を含有するトナーに対するラットの長期吸入暴露試 
験では、「発癌の証拠なし」の結論を得ているノなお、 CB 以外の構成成分は発がん物質*^ 1 に 
該当しない。 

変異原生 

: Ames 試験陰性 n 

催 奇形性 

:データなし 

生殖毒性 

:生殖毒性及び発生毒性物質を含有せず。 

12. 璟境影響情報 


残留性/分解性 

:デ _ 夕なし。 

生体蓄積性 

:データな し。 

魚毒性 

く魚類〉 96時間 LC 50( ヒメダカ）： > 500 mg / L ° (実質上影響がないと判断される。） 

く ミジンコ類〉48時間 EC 50( オオミジンコ）: > 100 mg / L 15 (実質上影響がないと判断される。） 


く 藻類〉72時間 EG 50( ムレミカツキモ）: > 100 mg / L ' 5 (実質上影響がないと判断される。） 

1) 類似物の試験結果からの予測。 

13. 廃棄上の注意 


適切な処理が必要なので、必ず当社係員に渡すこと。 

14. 輸送上の注意 


国際規制 

:非該当 

国連分類 

:非該当 

国内規制 

:非該当 

輸送上の注意 

:特になし。 
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Color MultiWriter 9300C トナー 日本電気 ( 株） RT035N-00NEC 作成日： 200708 .24 4/4 


15. 適用法令 

PRTR 法第一種指定化学物質： 311マンガン化合物(酸化マンガン, MnO : フェライト粉末成分） 

労安法第五七条の二通知対象物：酸化鉄(フェライト粉末成分）、マンガンの無機化合物(フェライト粉末成分）、 

シリカ(無定形シリカ)、銅化合物(青色顔料成分)、力ーボンブラック 
その他適用法令なし。(対象法令:毒劇法、化審法、消防法） 

16. その他の情報 

本製品安全データシートは現時点で入手できた情報に基づいて作成しておりますが、構成成分やデータ■評価内容を保証 
するものではありません。危険■有害性の評価は必ずしも充分ではないので、取扱いには十分ご注意ください。また、内容 
を当社の許可なく一方的に改定■使用され、何らかの事故が発生した場合は、当社はその責任を負いかねますのでご了承 
ください。 

引用文献 

文献1: ♦ IARC Monographs on the Evaluation Carcinogenic Risks to Humans ( WHO . IARC : 国際癌研究機関） 

♦ National Toxicology Program ( NTP ) Report on Carcinogens ( NTP : 米国■国家毒性プログラム） 

♦ TLVs and BEIs ( ACGIH : 米国•政府産業衛生専門家会議） 

♦ 危険な物質の分類■包装•表示に関する法律、条令及び行政規定の近似化に関する理事会指令 67/548 /EEC 
付属書 I ( EU ) 

♦ 日本産業衛生学雑誌(日本産業衛生学会） 

文献2: ♦ 危険な物質の分類•包装■表示に関する法律、条令及び行政規定の近似化に関する理事会指令 67/548 /EEC 

付属書 I ( EU ) 

問合せ先 

[121 コンタクトセンター】フリーコール 
0120 -977-1 21 
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1 プリンター環境の設定 

設置手順書に従って、プリンター本体の設置が終わったら、続けてプリンター環境を設定 
します。 

1.1 使用できる環境について 


本機は、直接コンピューターと接続すると口ーカルプリンターとして、ネットワークに接 
続するとネットワークプリンターとして使用できます。 

使用するポートは、操作パネルで[起動]に設定してください。 



_ ローカル プリンタ ーとして 使用する場合 

ローカルプリンターとして使用する場合は、次の接続形態があります。 

• USB 接続 ：本機とコンピューターを USB ケーブルで接続して使用します。 

(工場出荷時：[起動]) 

• パラレル接続：本機とコンピューターをパラレルケーブルで接続して使用します。パ 
ラレルインタフェースカード（オプション）が必要です。（工場出荷 
時：[停止]) 


■ ネットワークプリンターとして使用する場合 

ネットワークプリンターとして使用する場合は、次の環境で使用できます。 


• LPD 


• Port 9100 


. NetWare ® 


• SMB 


• IPP 


: TCP / IP フロトコルを使用し、本機と直接通信できる場合に使用しま 
す。（工場出荷時：[起動]) 

:ポートとして Port 9100を利用している場合に使用します。 

(工場出荷時：[起動]) 

: NetWare サーバーを使用し、本機を共有管理する場合に使用します。 
(工場出荷時：[停止]) 

: Windows ® ネットワークを使用して印刷する場合に使用します。 
(工場出荷時：[起動]) 

:インターネットを経由して印刷する場合に使用します。 

(工場出荷時：[停止]) 
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• EtherTalk ® 


: Macintosh ® から印刷する場合に使用します。 PostScript ソフトウ 
エアキット（オプション）が必要です。（工場出荷時：[停止]) 


■ コンピューターの 0 S と使用できる環境 

補足 

• 対象 os は予告なく変更されることがあります。 


接続形態 

ローカル 

ネットワーク 

ポート名 

パラ 
レル * 1 

USB 

2.0* 2 

LPD 

NetWare 

SMB 

IPP 

Port 

9100 

Ether 

Talk 

WSD 

プロトコル 

- 

- 

TCP/ 

IP 

TCP/ 

IP 

IPX/ 

SPX 

Net 

BEUI 

TCP/ 

IP 

TCP/ 

IP 

TCP/ 

IP 

Apple 

Talk 

TCP/ 

IP 

Windows® 2000 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 



Windows® XP 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


〇 

〇 

〇 



Windows Server® 
2003 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


〇 

〇 

〇 



Windows Vista® 

〇 

〇 

〇 




〇 

〇 

〇 


〇 

Mac OS® * 3 

8.6/9.2.2 


〇 








〇 


Mac OS X * 3 
10.3.9/10.4.10 


〇 

〇 





〇 


〇 



*1 : パラレルインタフェースカード（オプション）が必要です。 

*2 :接続するコンピューターに USB2.0 ポートが必要です。 

*3 : PostScript ソフトウェアキット（オプション）を取り付けると、 Macintosh から、 
PostScript データを印刷できるようになります。 


補足 

• Macintosh からの PostScript データの印刷については、 PostScript ソフトウェアキット（オプシヨ 
ン）に同梱されている CD-ROM 内のマニュアルを参照してください。 
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1-2 ケーブルを接続する 


接続形態に合ったインターフェイスケーブルで、プリンターとコンピューターを接続しま 
す。 

インターフェイスケーブルは、本製品に添付されていません。別途、購入してください。 

USB 接続の場合 


USB 接続の場合は、ケーブルで接続する前に、コンピューターにプリンタードライバー 
をインストールしてください。インストール方法は、「1.6フリンタードライバーをイン 
ス I ルする」 （ P .45) および、プリンターソフトウェア CD - ROM 内の『マニュアル 
( HTML 文書)』を参照してください。 

1. 本機の電源を切ります。 

2. USB ケーブルを、本体のインターフェイス - 

コネクターに差し込みます。 



3. USB ケーブルの他方のコネクターを、コン 
ピューターに接続します。 



ネットワーク接続の場合 

ネットワークケーブルは、100 BASE - TX または 10 BASE - T に対応したストレートケー 
ブルを用意してください。 

1. 本機の電源を切ります。 

2. ネツト 1 7——クゲ——ブノレを本体®インタ—— - 

フェイスコネクター に差し込みます。 



3. ネットワークケーブルの他方のコネクター 


をハブなどのネットワーク機器に接続しま 
す。 
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パラレル接続の場合 


パラレル接続の場合は、あらかじめオプションのパラレルインタフェースカードおよびコ 

ネクター変換ケーブルを本機に取り付けてください。また、オプションのパラレルケーブ 

ル（型番： PC - PRCA -01、 PC - CA 202、 PC - CA 204) を用意してください。 

1. 本機の電源を切ります。 

2. オプションのパラレルインタフェースカー 
ドに同梱されていたコネクター変換ケーブ 
ルを、本体のインターフェイスコネクター 
に差し込みます。 

3. コネクター変換ケーブルの他方のコネク 
ターにパラレルケーブルを接続し、両側の 
金具で固定します。 

4. パラレルケーブルの他方のコネクターを 
コンピューターに接続します。 

5. 本機の電源を入れます。 
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1.3 ネットワーク環境を設定する 


ここでは、 TCP / IP フロトコルを使用するための設定を説明します。その他の環境で使用 
する場合は、プリンターソフトウェア CD - ROM 内の『マニュアル （ HTML 文書)』を参 
照して、ネットワーク環境を設定してください。 

補足 

• 本機は、 IPv 6 ネットワーク環境で、 IPv 6 アドレスを使用できます。 IPv 6 アドレスを使用する場合は、 
「 IP アドレス （ IPv 6) を設定する」 （ P . 39) を参照してください。 


IP アドレス ( IPv 4) を設定する 


TCP / IP プロトコルを使用するためには、 IP アドレスの設定が必要です。 

工場出荷時、本機の [ IP アドレス取得方法]は [ DHCP / Autonet ] に設定されています。 
そのため、 DHCP サーバーがあるネットワーク環境では、本機をネットワークに接続す 
ると、自動的に IP アドレスが設定されます。 

[機能設定リスト]を印刷して、 IP アドレスがすでに設定されているかどうかを確認して 
ください。 

IP アドレスが設定されていない場合は、 [ IP アドレス取得方法]を[手動]に変更し 、 IP 
アドレスを設定する必要があります。 


TCP/IP 



IP 動作モード 

デュアルスタック 


IPv 4 



IP ァドレス取得方法 

nHrp / A”+ nnP t からア ドトスか取得 

ID 17 k ' 1 > "7 

IP アドレス 

”192. 168. 1. 100”- 

設定されていれば OK 。 

サブネットマスク 

" Zbb . Zbb . 255. 0" 

ゲートウェイアドレス 

”192. 168.1. 254” 


受付 IP ァドレス制限 

しない 

設定されていない、 

ステータス情報 

正常 

または、変更したい場合は、 
下記の手順に従って、操作し 
てください。 


補足 

• [機能設定リスト]の印刷方法がわからない場合は、「7.2レポート/リストを印刷する」 （ P . 216) を参 
照してください。 

• 本機は、 BOOTP サーバーまたは RARP サーバーを使用してアドレス情報を自動的に取得することも 
できます。この場合は、操作パネルで、 [ IP アドレス取得方法]の項目を [ BOOTP ] または [ RARP ] 
に変更してください。 

• DHCP で運用する場合は、 IP アドレスが変更されていることがあるので、定期的に IP アドレスを確認 
して使用する必要があります。 


ここでは、操作パネルで IP アドレスを設定する手順に ついて 説明します。使用するネッ 
トワーク環境によって、サブネットマスクやゲートウェイアドレスの設定が必要です。 
ネットワーク管理者にご相談のうえ、必要な項目を設定してください。 


■ IP アドレスの設定 


1. 操作パネルの〈メニュー〉ボタンを押して、 
メニュー画面を表示します。 


>ニュー 

1 1 ルト言語の設定 
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2. [機械管理者メニュー]が表示されるまで、 
<▼> ボタンを押します。 


補足 

• 選択したい項目を行き過ぎてしまった場合は、 <▲> ボ 
タンで戻ります。 

3. <►> または <0 K > ボタンで選択します。 

[ネットワーク/ポート設定]が表示されま 
す。 


補足 

• 間違って、違う項目で〈 ►> または 〈 0K 〉 ポタンを 
押してしまった場合は、〈 ◄> または〈戻る〉ボタン 
で前の画面に戻ります。 

• 最初からやり直したい場合は、〈メニュー〉ボタンを 
押します。 


4. <►> または <0 K > ボタンで選択します。 

[ LPD ] が表示されます。 


補足 

- パラレルインタフエースカード（オプション）を取り 
付けている場合は、 [ パラレル ] が表示されます。 

5. [ TCP/IP 設定]が表示されるまで、〈▼〉ボ 
タンを押します。 


6. <►> または <0 K > ボタンで選択します。 

[IP 動作モード]が表示されます。 


7. [ IPv 4 設定]が表示されるまで、 <▼> ボタ 
ンを押します。 


8. <►> または <0 K > ポタンで選択します。 

[IP アドレス取得方法]が表示されます。 


9. <►> または <0 K > ポタンで選択します。 

現在の設定値が表示されます。 


10. [手動]が表示されるまで、<▼〉ボタンを 
押します。 


11. < OK > ボタンで決定します。 
[000.000.000.000] と表示された場合 
は、手順15に進んでください。右の画面 
が表示された場合は、手順12に進んでく 
ださい。 

12. <◄> または〈戻る〉ポタンで、 [ IP アドレ 
ス取得方法]に戻ります。 


>ニュー 

機械管理者)(ニュ_ 


機械管理者メニュ_ 
ネットワ-ク/ホ° ■卜設定 


ネットワーク/市-卜設定 
LPD 

I 


ネットワーク/ホ-卜 設定 
TCP / IP 設定 


TCP / IP 設定 
IP 動作モード 


TCP / IP 設定 
IPv 4 設定 


IPv 4 設定 
IP アドレス取得方法 


IP ァト'レス取得方法 
• DHCP/Autonet 


IP アドレス取得方法 
手動 


IP アドレス取得方法 
•手動 


IPv 4 設定 
IP ? 卜'レス取得方法 
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13.〈▼〉 ボタンで、 [ IP アドレス]を表示します。 


14. <►> または 〈0 K 〉 ポタンで選択します。 
現在の IP アドレスが表示されます。 


15. 〈▲〉〈▼〉ボタンで最初のフィールドに値 
を入力し、〈►〉ボタンを押します。 


補足 

• 変更する必要がない場合は、 <►> ボタンを押すと次 
のフイールドに移動します。 

• 〈▲> <▼> ポタンを押し続けると、値が10ずつ変わ 
ります。 

•前のフイールドに戻る場合は、 <◄> ボタンを押します。 



16.他のフイールドも同様に入力し、最後の4 
つめのフイールドを入力したら、 〈 OK 〉 ボ 
タンで決定します。 


IP アドレス 

• 192.168. 001.100 


17. 続けて、サブネットマスクとゲートウェイア 
ドレスを設定する場合は、〈戻る〉ボタンを 
押して、手順18に進みます。 

これで、操作を終了する場合は、手順25 
に進みます。 


■サブネットマスク/ゲートウェイアドレスの設定 


18. [サブネットマスク]が表示されるまで、 
〈▼〉ボタンを押します。 


19. <►> または 〈 OK 〉 ポタンで選択します。 
現在のサブネットマスクが表示されます。 


20. IP アドレスと同様に、サブネットマスクを 
入力し、 〈 OK 〉 ボタンで決定します。 


21■〈戻る〉ポタンで、[サブネットマスク]に 
戻ります。 


22. <▼> ボタンで、[ゲートウェイアドレス] 
を表示します。 


23. <►> または < OK > ボタンで選択します。 
現在のゲートウ I イアドレスが表示されま 
す。 
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24. IP アドレスと同様にゲートウェイアドレス 
を入力し、〈〇 K 〉 ボタンで決定します。 


ゲ-トウ I イアド以 
• 192 . 168 . 001.254 


25. これで、すべての設定が終了です。 
〈メニュー〉ボタンを押してメニューを終了 
します。 

自動的に本機が再起動します。 

26. [機能設定リスト]を印刷して、設定した内 
容を確認します。 


IP アドレス ( IPv 6) を設定する 


本機は、 IPv 6 ネットワーク環境で、 IPv 6 アドレスを使用できます。 

工場出荷時、本機の [ IP 動作モード]は[デュアルスタック] ( IPv 4/ IPv 6 を自動的に検 

知して動作するモード）に設定されています。 IPv 6 のネットワーク環境で、本機をネッ 

トワークに接続すると自動的に IPv 6 アドレスが設定されます。 

[機能設定リスト]を印刷して、 IPv 6 アドレスを確認してください。 

補足 

• 本機に固定の IPv 6 アドレスを設定する場合は 、 CentreWare Internet Services を使用し、手動で 
設定できます。その場合は、[機能設定リスト]を印刷して自動設定アドレスを確認し、そのアドレス 
を使って CentreWare Internet Services にアクセスします。[プロパテイ]タブ〉[ネットワーク 
設定]〉[プロトコル設定]〉 [ TCP / IP ] で IPv 6 アドレスを設定します。設定項目の詳細について 
は 、 CentreWare Internet Services のヘルプを参照してください。また、お使いのネットワーク環 
境については、ネットワーク管理者にご相談ください0 

• CentreWare Internet Services については、「1 .5 CentreWare Internet Services でプリンター 
を設定する」 （ P . 41) を参照してください。 


IPv 6 


アドレスの手動設定 
自動設定 

リ ンクロー カルアドレス 
ステートレス自動設定アドレス1 

ステートレス自動設定アドレス2 
ステートレス自動設定アドレス3 
自動設定ゲートウェイアドレス 
受付 IP アドレス制限 
ステータス情報 


しない 


• fe 80:: a 00:37 H : fe 60: I 46* 

" 2002:81 f 9: a 92:0: a 00:37 H : fe 60 
: 146/64* 


: fe 80::209: c 8 n : fe 78: d 920" 
しない 
正常 


補足 

• [機能設定リスト]の印刷方法がわからない場合は、「7.2レポート/リストを印刷する」 （ P . 216) を参 
照してください。 
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1.4 使用するポートを起動する 


使用するポートは、操作パネルで[起動]に設定しておく必要があります。 

なお、「標準セットアップ」で使用される場合は、工場出荷時に、使用するポートが[起 
動]に設定されているので、ここでの操作は不要です。 

使用するポートが[停止]に設定されている場合は、以下の手順に従って、設定を変更し 
てください。 

ここでは、 ipp の例で説明します。 

1. 操作パネルの〈メニュー〉ボタンを押して、 

メニュー画面を表示します。 


2. [機械管理者メニュー]が表示されるまで、 
<▼> ボタンを押します。 


3. <►> または 〈0 K > ボタンで選択します。 

[ネットワーク/ポート設定]が表示されま 
す。 


4. <►> または <0 K > ポタンで選択します。 

[ LPD ] が表示されます。 

補足 

-パラレルインタ フエー ス カー ド（オプション）を取り 
付けている場合は、 [ パラレル ] が表示されます。 


5. 設定するフロトコルが表示されるまで、 
<▼> ボタンを押します。（例： IPP ) 


6. <►> または <0 K > ボタンで選択します。 

[ポートの起動]が表示されます。 


7. <►> または 〈0 K > ポタンで選択します。 

現在の設定値が表示されます。 


8. 〈▼〉ボタンで[起動]を表示します。 


9. <0 K > ボタンで決定します。 


10. これで、設定は終了です。 

〈メニュー〉ボタンを押してメニューを終了 
します。 

自動的に本機が再起動します。 
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1.5 CentreWare Internet Services でプリ 
ン ターを 設定する 


CentreWare Internet Services の概要 


CentreWare Internet Services は、 TCP / IP 環境が使用できる場合に、 Web ブラウ 
ザーを使用して、プリンターの状態や印刷ジョブ状態の表示、設定の変更をするための 
サービスです。 

操作パネルで設定する項目のいくつかは、本サービスの[フロパティ]タブでも設定でき 
ます。 

補足 

-本機を口ーカルプリンターとして使用している場合は 、 CentreWare Internet Services は使用でき 
ません。 



ファイル©編案© * sw ) femcAow ツ-ル®ヘルブ砂 


©戻5， © - 0 [1 ね！ P 槪☆摘 KA り总’备固-□於 

アドレス©」 http :// 192.168 .1.1 00 : 


Q 回® 


マ1 0 移*))リ>5电 ▼ 



使用できる環境と設定について 


■ 使用できる Web ブラウザー 

CentreWare Internet Services は、以下の Web ブラウザーで動作することを確認し 
ています。 


Windows Vista 

Windows Internet Explorer 7 

Windows XP 

Microsoft Internet Explorer 6 SP 2 、Netscape 7.1 Navigetor 、 

Mozilla Firefox 1.5 

Windows 2000 

Microsoft Internet Explorer 6 SP 2 

Mac OS X 10.4.10 

Safari 1.3 

Mac OS X 10.3.9 

Netscape 7.1 Navigetor 

Mac OS 9.2.2 

Netscape 7.02 Navigetor 


1.5 CentreWare Internet Services でプリンターを設定する 41 







■ Web ブラウザーの設定 

CentreWare Internet Services を使用する場合、プロキシサーバーを経由しないで直 
接本機のアドレスを指定することをお勧めします。 

補足 

• プロキシサーバーを経由して本機のアドレスを指定すると、応答が遅くなったり画面が表示されないこ 
とがあります。 

-設定方法については、お使いの Web ブラウザーのマニュアルを参照してください。 


また 、 CentreWare Internet Services を正しく動作させるために、 Web ブラウザーで 
次のように設定する必要があります。 

ここでは 、 Internet Explorer 6.0 を例に説明します。 

1 . [ツール]メニューから[インターネットオプション]を選択します。 

2. [全般]タブにある[インターネッ I ^一時ファイル]の[設定]をクリックします。 

3. [設定]ダイアログボックスの[保存しているページの新しいパージョンの確認:]で、 
[ページを表示するごとに確認する]または [Internet Explorer を起動するごとに 
確認する]を選択します。 

4. [0 K ] をクリックします。 

5. [インターネットオプション]ダイアログボックスで [0 K ] をクリックします。 

■ プリンター側の設定 

CentreWare Internet Services を使用する場合は、本機の IP アドレスが設定されてい 
ることと、[インターネットサービス]が[起動](工場出荷時：[起動])に設定されてい 
る必要があります。[インターネットサービス]を[停止]に設定している場合は、操作 
パネルで[起動]にしてください。 

参照 

-「[インターネットサービス]」 ( P . 135) 

• 「1.4使用するポートを起動する」 （ P .40) 
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CentreWare Internet Services で設定できる項目 


各タブで設定できる主な機能は、次のとおりです。 


タブ名 

メニュー名 

主な機能 

状態 

一般 

製品名や IP アドレス、プリンターの状態などが表示されます。 


トレイ 

用紙トレイにセットされている用紙の状態や、排出トレイの状態 
が表示されます。 


消耗品 

各種消耗品の残量や状態が表示されます。 

ジョブ 

ジョブー覧 

処理中のジョブの一覧が表示されます。 


履歴一覧 

処理が終了したジョブの一覧が表示されます。 


エラー履歴 

エラー • ログに保存されているエラー情報が表示されます。 

プリント 

プリント指示 

コンピューターに保存されているファイルを指定して、本機に直 
接、印刷を指示できます。[プリント]タブは、八ードディスク 
(オプション）が取り付けられている場合に表示されます。 

プロパティ 

設定メニュー 

プロパティの各機能の概要が記載されているページへ移動する 
ためのボタンが表示されます。 


本体説明 

製品名やシリアル番号が表示されます。また、名前- 1 や設置場 
所^ 1 、連絡先機械管理者メールアドレス- 1 、本体メールア 
ドレス H などを設定できます。 


一般設定 

本機全般にわたる設定が表示されます。また、それそれの項目を 
設定できます。 

• 設定項目 

本体構成/ジョブ管理/用紙トレイの設定/用紙設定/節電 
モード設定/保存文書設定/メモリー設定 /InternetServices 
設定/オンデマンドプリントサービス設定 #1 /設定情報の複 
製* 1 /階調補正/メール通知設定* 1 / Billing&Counters 


ネットワーク 
設定 

各種ポートやプロトコルといったネットワーク関連の設定を確 
認、変更できます。 


サービス設定 

プリントモードや各種エミユレーション、メール* 1 、カスタム 
サービス*°について設定できます。 


集計設定 M 

集計管理機能の運用ついて、登録ユーザー、ユーザー情報、グ 
ループアカウントなどの認証情報の設定や編集ができます。 


セキュリ 
ティー* 1 

セキュリティー #1 関連の設定ができます。 

• 設定項目 

認証管理/認証情報の設定/外部認証サーバー設定/受付 IP 
アドレス制限/監査ログ/証明書の設定 / IP Sec / 証明書管理 
/802.1 x / SSL / TLS 設定/複製管理/ジョブ表示の制限/機 
械管理者情報の設定 

サポート 

サボート情報へのリンクが表示されます。この設定は変更できます。 


*1 CentreWare Internet Services でしか設定できない項目です。操作パネルでは設定できません 0 
*2 機械管理者の ID とパスワードを設定できます。工場出荷時の機械管理者 ID は「11111」、パス 
ワードは 「 x - admin 」 です。 
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CentreWare Internet Services を使用する 


本サービスを使用する手順は、次のとおりです。 

1. コンピューターを起動し、 Web ブラウザーを起動します。 

2. Web ブラウザーのアドレス入力欄に、プリンターの IP アドレス、または URL を入 
力し、 〈 Enter 〉 キーを押します 。 CentreWare Internet Services のトツプページ 
が表示されます。 


• IP アドレスの入力例 （ IPv 4) • URL の入力例 


〇戻5 - 

〇 - S 固わ p 検索 

0-01^ h ノ 3 検索 

アドレス(必| 

http ： // 192.168 .1.1 00/ 

アドレス(2〉 | http：//pr interl .examp le.com/ 


• IP アドレスの入力例 （ IPv 6) 


〇戻 5 

〇 - S 

アドレス必 

http ： //[1 ： 2 ： 3 ： 4 ： 5 ： 6 ： 7 ： 8]/ 


補足 

• ポート番号を指定する場合は、アドレスの後ろに「:」に続けて 「80 j (工場出荷時のポート番号）を指 
定してください。ポート番号は、[機能設定リスト]で確認できます。 

• ポート番号は[プロパティ]タブ> [ネットワーク設定] > [プロトコル設定]> [ HTTP ] で変更で 
きます。ポート番号を変更した場合は Web ブラウザーから接続するときに、アドレスの後ろに「:」に 
続けてポート番号を指定する必要があります。 


〇 ■ d 連 . I 、 ノ. 1 検索 

バドレス (fi) [ http ： //printerl.example.com:80/ 

本機で認証/集計管理機能を使用している場合は、ユーザー名とパスワードを入力する画面が表示され 
ます。機械管理者、または本機に登録されているユーザーの ID とパスワードを入力してください 。 ID 
とパスワードについては、機械管理者にお問い合わせください。 

通信を暗号化している場合 、 CentreWare Internet Services にアクセスするには、ブラウザーのア 
ドレス欄には 「 http 」 ではなく 「 https 」 から始まるアドレスを入力してください。 

認証/集計管理機能、および通信の暗号化については、「7.6セキュリティー機能について」 （ P . 227)、 
「7.8ユーザー登録による利用の制限と集計管理機能について」 （ P . 245) を参照してください。 


ヘルプの使い方 


各画面で設定できる項目の詳細については 、 CentreWare Internet Services のヘルプ 
を参照してください。[ヘルプ]を押すと、[ヘルプ]ウインドウが表示されます。 
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1.6 プリンタードライバーをインストールする 


コンピューターから印刷するために、プリンターソフトウェア CD - ROM からプリンター 
ドライバーをインス!ルします。 

プリンタードライバーのインス!ル方法は、コンピューターと本機の接続方法によって 
異なります。 

CD - ROM 内の『マニュアル （ HTML 文書)』で、手順を確認してから、実行してください。 



アンインス!^ールについて 


■ プリンタードライバーのアンインス!^ール 

プリンタードライバーは、プリンターソフトウェア CD - ROM 内のプリンタードライバー 
アンインス!ルツールを使ってアンインス!ルできます。詳しくは、 CD - ROM 内の 
『マニュアル （ HTML 文書)』を参照してください。 

■ その他のソフトウェアのアンインス!-ール 

プリンターソフトウェア CD - ROM からインス!ルした、その他のソフトウェアをアン 
インストールする場合は、各ソフトウェアの Readme ファイルを参照してください。 
Readme ファイルは、プリンターソフトウェア CD - ROM 内の『製品情報 （ HTML 文 
書)』から表示できます。 
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2 プリンターの基本操作 

2.1 各部の名称と働き 

プリンター本体 

前面 1 2 



補足 

• 本書で使用しているイラストは、オプションの両面印刷ユニットと3トレイモジュールを装着した場合 
を例に記載しています。 


No . 

名称 

説明 

1 

センタートレイ 

印刷された用紙が印刷面を下にして、ここに排出されます。 

2 

電源スイッチ 

機械の電源を入/切するスイッチです。 

3 

操作パネル 

ボタン操作部、および機械の部位の番号が記された表示部があります。 

4 

フロントカバー 

消耗品を交換するときに開けます。 

5 

用紙トレイ1 

用紙をセットします。標準の用紙トレイです。 

6 

用紙トレイ2、3、4 

3トレイモジュール（オプション）を取り付けた場合は、ここに用紙をセッ 


(3 トレイモジュール(オプション)） 

卜します。 

7 

カバー A 

紙づまりを処置するときに開けます。通常はロックされているため、リリー 
スレバーを上げながら開けてください。 

8 

カバー B 

両面機能付きの場合、紙づまりを処置するときに開けます。 

9 

用紙トレイ5 (手差し） 

用紙トレイ1、2、3、4にセットできない用紙を印刷するときに使用します。 

10 

カバ ー C 

2段以上のトレイがある場合で、紙づまりを処置するときに開けます。 
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No . 

名称 

説明 

11 

パラレルインターフェイスコ 
ネクター（オプション） 

パラレルインタフェースカード（オプション）を挿入すると、セントロニクス 
準拠インターフェイスケーブルを接続できます。 

12 

USB 2.0 コネクター 

USB 2.0 用ケーブルを接続します。 

13 

Ethernet コネクター 

10 Base - T /100 Base-TX Ethernet インターフェイスケーブルを接続しま 
す。 

14 

電源コードコネクター 

電源コードを接続します。 
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内部 


15 16 


No . 

名称 

説明 

15 

レバー 

ドラムカートリッジを交換するときに、ドラムカートリッジカバーのロックを 
解除します。 

16 

トナーカートリッジ 

ブラック （ K )、 シアン （ C )、 マゼンタ （ M )、 イェロー （ Y ) の4色のトナー 
(画像形成剤）が入っています。 

17 

トナー回収ボトル 

使用済みのトナーを回収するトナー回収ボトルが入っています。 

18 

ドラムカートリッジカバー 

ドラムカートリッジを交換したり、内部を清掃したりするときに開けます。 

19 

ドラムカートリッジ 

感光体がセットされています。プリンターに向かって左側から Rl 、 R 2、 R 3、 
R 4 です。 

20 

フューザーユニット 

トナーを用紙に定着させる部分です。高温なので触れないように注意してくだ 
さい。 

21 

転写ユニット 

転写べルトに付着したトナーを用紙に転写します。 


7 8 



〇 1 

2 2 
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操作パネル 



1312 11 10 9 8 7 6 


No . 

名称 

説明 

1 

表示部 

エラーが発生した場合に、メッセージに表示される各部の位置を、ここで確認 
します。 

2 

〈オンライン〉ボタン 

〈オンライン〉ボタンを押すと、オフライン状態に移行します。オフライン中 
は、〈プリント可〉ランプが消灯し、印刷処理を行いません。再度押すと、才 
フライン状態が解除され、オンライン状態（印刷可能な状態）に移行します。 

3 

ディスプレイ 

設定項目、本機の状態、メッセージなどを表示します。 

参照 

• 1 ■ディスプレイの表示について」 ( P . 50) 

4 

〈メニュー〉ボタン 

メニュー画面に移行します。 

5 

〈節電〉ボタン/ランプ 

節電中にこのボタンを押すと節電モードを解除します。 

また、節電中はランプが点灯します。八ードディスク（オプション）アクセス 
中は、点滅します。 

6 

〈プリント中止〉ボタン 

印刷を中止します。 

7 

< OK > ボタン 

メニュー画面のとき、メニューの候補値を設定します。レポート/リストを印 
刷するときにも使用します。 

8 

〈▲〉〈▼〉〈◄〉〈►〉ボタン 

メニュー画面のとき、ディスプレイに表示されたメニュー、項目、候補値の間 
を移行します。 

補足 

• 〈▲>〈▼〉ボタンで候補値を変更するときに、ボタンを押し続けると、連続 
的に表示を変えることができます。また、〈▲〉と〈▼〉ボタンを同時に押 
すと、初期値が表示されます。 

9 

〈戻る〉ボタン 

メニュー画面のとき、ひとつ前の項目に戻ります。 

10 

〈エラー〉ランプ 

本機に異常があるときに、ランプが点滅、または点灯します。 

11 

〈プリント可〉ランプ 

点灯中は、印刷が可能です。 

12 

〈インフォメーション〉ボタン 

ディスプレイに B マークが表示されているときにこのボタンを押すと、そのと 
きの現象について詳細情報が表示されます。 

13 

〈セキュリティー/サンプルプ 
リント〉ボタン 

セキュリティー/サンプルプリントをするときに押します。 

補足 

• セキュリティー/サンプルプリントをするには、八ードディスク（オフショ 
ン）が必要です。 
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ディスプレイの表示について 


本機の状態を表す「プリント画面」と、本機に関する設定をするための「メニュー画面」 
があります。 

補足 

• 本機に取り付けられているオプションや、設定の状態によって、表示されるメッセージは異なります。 

• ディスプレイに、 B マークが表示されているときに〈インフォメーション〉ボタンを押すと、詳細情報 
が表示されます。 


プリント画面 


本機の状態を表示します。待機中または印刷中は、プリント画面に次のように表示されま 
す0 


プリンターの状態 

プリントできます 

Ky CU YU 


トナー残量 データを受信している 給紙トレイ 

ポート 


プリンターの状態 

フリントしています 

LPD 卜しイ1 


メニュー画面 

本機に関する設定をする画面です。 

メニュー画面は、〈メニュー〉ボタンを押して表示します。メニュー画面を表示すると、次 
のように表示されます。 


メー ユ ー 
1 リント言語の設定 


参照 

• メニュー画面で設定できる項目：「5操作パネルでの設定」 （ P .106) 
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2.2 電源を入れる/切る 


電源を入れる 


1. プリンターの電源スイッチの〈け側を押 
し、電源を入れます。 

2. 操作パネルのディスプレイに[オマチクタ''サイ] 
と表示されます。この表示が、[プリントで 
きます]に変わることを確認します。 


補足 

• [オマチクタ'サイ]の表示になっているときは、本機がウオー 
ムアップ中です。この間は、印刷できません。 

• エラーメッセージが表示された場合には、「主なエ 
ラーメッセージ （50 音順 ) j ( P .186) を参照して対処 
をしてください。 



電源を切る 


注記 

• ハードディスク（オプション）アクセス中は、電源スイッチを切らないでください。節電中に八ード 
ディスク（オプション）にアクセスしている場合は、〈節電〉ランプが点滅しています。 

• 操作パネルのディスプレイに、[オマチクダサイ]が表示されているときは、電源を切らないでください。 

• 印刷中は本機の電源を切らないでください。紙づまりの原因になります。 

• 電源を切ると、本機内に残っている印刷データや本機のメモリーに蓄えられた情報は消去されます。 

• 電源スイッチを切ったあとも、しばらくの間は本機内部で電源オフの処理をしています。したがって、 
電源スイッチを切った直後に電源プラグをコンセントから抜かないでください。 

• 電源を切ったあとに、再度、電源を入れる場合は、操作パネルのディスプレイの表示が消えたことを確 
認してから入れてください。 


1. 操作パネルのランプやディスプレイ表示な 
どで、プリンターが処理中でないことを確 
認します。 
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2.3 漏電 ブレーカー について 


本機の背面左側には、漏電ブレーカーがあります。 

機械に漏電が起こったときに、電気回路を自動的に遮断して漏電や火災などを防ぐための 
ものです。 

漏電ブレーカーが作動したときは、機械の絶縁状態を点検したあと、 〈 RESET 〉 ボタンを 
押してください。 

機械の絶縁状態が改善されないと、またすぐに漏電ブレーカーが作動します。このような 
場合は、お買い求めの販売店、またはサービス窓口にご連絡ください。 

また、1か月に一度は機械の電源スイッチを切り、漏電プレーカーが正常に作動するかを 
点検してください。正常に作動しない場合、感電の原因になるおそれがあります。 


漏電ブレーカーの確認手順は、次のとおりです。 

1. 機械の電源スイッチを切ります。 

2. 機械の本体背面左側にある漏電ブレーカー 
の 〈 TEST 〉 ポタンを、先の細い棒などで押 
します。 

3. 漏電ブレーカーの 〈 RESET 〉 ポタンが上 
がったことを確認します。 

4. 漏電ブレーカーの ( RESET ) ボタンを押し 
ます。（テストが解除されます。） 
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2.4 節電モードを設定/解除する 


節電モードを設定する 


本機には、待機しているときの電力の消費を抑える、節電モードが搭載されています。節 
電モードには、低電カモード（平均 70 W ) と、スリープモード （1.5 W 以下）の2種類 
があります。 

スリープモードは、コントローラーの受信部以外の電源を完全にオフにして、消費電力を 
最低の値に下げます。ただし、ウオームアップ時間としては、電源を入れたときと同等の 
時間を必要とします。 

低電カモードは、完全には電源を落としませんが、フューザーの待機温度をオフ時と待機 
中の中間に制御するなどにより、消費電力とウオームアッフ時間のバランスをとったモー 
ドです。 

工場出荷時は低電カモード/スリープモードの設定がともに [1 分後]になっているため、 
1分間印刷データを受信しないと、低電カモードに移行せずに、すぐにスリープモードに 
移行する設定になっています。 

低電力/スリープモードに移行するかどうか、および移行する場合は低電力/スリープ 
モードに切り替わるまでの時間を、低電力/スリープモードともに1〜240分の間で設 
定できます。 

補足 

• 低電カモードとスリープモードは、どちらかのモードだけを有効にすることもできます。 

• 低電カモードとスリープモードを両方とも無効に設定することはできません。 

-低電カモードとスリープモードの設定を変更する手順については、「操作例：スリープモードへの移行 
時間を変更する」 （ P .109) を参照してください。 


節電モードを解除する 


節電モードは、コンピューターからのデータを受信すると、自動的に解除されます。 
また、操作パネルの〈節電〉ボタンを押すと、手動で節電モードを解除できます。 
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2.5 印刷を中止する/確認する 


印刷を中止する 


印刷を中止するには、コンピューターで印刷の指示を取り消す方法とプリンターで印刷の 
指示を取り消す方法があります。 

コンピューターで処理中のデータの印刷を中止する 


1. 画面右下のタスクバー上のプリンターアイコン >をダブルクリックします。 

2. 中止するドキュメント名を選択し、削除 (( Delete ) キーを押す）します。 


ぎ NEC Color MultiWriter 93000 

□回® 

ブリンタ 0 ドキュメント必 

表示秘ヘルプ (Jd) 


ドキュメント名 

状態 所有者 

ページ数サイズ 受付 


印刷中 Admin 

1 2.81 KB/2.81 KB 14:20 


補足 

•ウィンドウ内に中止したいドキュメントがなかった場合は、プリンターで印刷を中止してください。 

• CentreWare Internet Services の[ジョブ]タブで、印刷を中止することもできます。操作方法に 
ついては、 CentreWare Internet Services のヘルプを参照してください0 


プリンターで印刷中/受信中のデータの印刷を中止する 


操作パネルの〈フリント中止〉ボタンを押します。ただし、印刷中のページは印刷されます。 


プリンターで受信したすべてのデータの印刷を中止する 


大量の文書を印刷指示してしまった場合は、次の方法で、一度にすベてのデータの印刷を 
中止してください。 

1. 操作パネルで〈オンライン〉ボタンを押し 
ます。 

デイスフレイに[オフライン]と表示され 
ます。 


2. 〈プリント中止〉ボタンを押します。 

中止の処理が開始され、完了すると、[オフ 
ライン]画面に戻ります。 


3. 〈オンライン〉ボタンを押します。 
プリント画面に戻ります。 



54 2 プリンターの基本操作 















印刷指示したデータの状態を確認する 


印刷指示したデータの状態を確認するには、 Windows 上で確認する方法と CentreWare 
Internet Services で確認する方法があります 0 


Windows での確認方法 


1 . 

2 . 


画面右下のタスクバー上のプリンターアイコン、をダブルクリックします。 


表示されたウインドウから、 

[状態] 

を確認します。 

IJI 圖圃圓隠 1,|,圓 



「カンタ (£) ドキュメント (2) 表示祕ヘルブ ( U ) 

ドキュメント名 状態 

所有者 

ページ数サイズ 受付 

印刷中 

Admin 

1 2.81 KB/2.81 KB 14:20 


CentreWare Internet Services での確認方法 


CentreWare Internet Services の[ジョブ]タブで、プリンターに指示した印刷ジョ 
ブの状態を確認できます。 

参照 

• CentreWare Internet Services のへ ルプ 
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2.6 オプション品の構成やトレイの用紙設定など 

を取得する _ 

本機をネットワークプリンターとして使用している場合は、 SNMP プロトコルを使って、 
本機のオプション構成やトレイの用紙サイズ、用紙種類などを、プリンタードライバーに 
読み込むことができます。この設定は、[プリンタ構成]タブで行います。ここでは、 
Windows XP を例に説明します。プリンタードライバーをインス!ルしたあとに、才 
フション品をつけたり、トレイの用紙設定を変更した場合は、ここでの操作を行ってくだ 
さい。 

補足 

• 本機を口ーカルプリンターとして使用している場合は、この機能は使用できません。プリンタードライ 
バーの該当項目を手動で設定してください。また、口ーカルプリンターとして使用している場合は、卜 
レイにセットされている用紙種類や用紙サイズを表示できません。 

• この機能を使用する場合は、操作パネルでプリンター側の SNMP ポートを起動（初期値：[起動])し 
ておく必要があります。 

• Windows 2000 /Windows XP/Windows Vista では、管理者の権利があるユーザーの場合にだけ設 
定を変更できます。権利がない場合は、内容の確認だけできます。 

1. [スタート]メニューから、[プリンタと FAX ] を選択し、使用するプリンターのプ 
ロパティを表示します。 

2. [プリンタ構成]タブをクリックします。 

3. [プリンタ本体から情報を取得]をクリックします。 



本機の情報が、プリンタードライバーに読み込まれます。 

4. [ OK ] をクリックします。 

本機から取得した情報に従って、[プリンタ構成]タブの内容が更新されます。 

補足 

• [用紙トレイの情報]の用紙サイズと向きは、自動検知されたサイズが読み込まれます。 

• [用紙トレイの情報]の用紙種類と色は、操作パネルで設定されている値が読み込まれます。 


用®トレイの獅®: 


r トレイ1 

1 A 4 たて蚩き 

昔通紙 

白 

トレィ2 

_ 

□ A 3 上こ蛋ぎ 

音通紙 

白 
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3 印刷する 


3.1 コンピューターから印刷する 


Windows のアプリケーションから印刷するための基本的な流れは、次のとおりです。こ 
こでは 、 Windows XP のワードパッドを例に説明します。 

(ご使用になるコンピューターやアプリケーションによって、手順が異なることがありま 
す。） 

1. アプリケーションの[ファイル]メニューから、[印刷]を選択します。 

2. 使用するプリンターを本機に設定し、プロパティダイアログボックスを表示します。 
この例では、[詳細設定]をクリックすると、プロパティダイアログボックスを表示 
できます。 


印《_ 0® 


全胶1 

r カン知)逛折- 

_ブリン5の追加 

.妒四322222 


状態 :準備完了 □フ7イルへ出力 (D I詳細設定® 1 

•n メント： しブリン袖検索似..I 

ぺ-ジ範囲 
©tAT(L) 

〇逞択した部分 <p 〇現在のぺ-ジ (u> 

〇ぺ'-ジ指定®: 11-65535 

ページ番号のみか、软:はべ~ジ旌固のみ S 入力し 
てください。例: 5-12 


[ 印刷史） ] I キャンセル I 匚通用⑻ ) 


3. 各タブを切り替えて印刷機能を設定し、 [ OK ] をクリックします。各機能の詳細は、 
プリンタードライバーのヘルプを参照してください。 


—⑴ 


ヘルプを表示するには 


(1)[?] をクリックして知りたい機 
能の項目をクリックします。 
項目の説明が表示されます。 


(2) [ヘルプ]をクリックします。 
[ヘルプ]ウインドウが表示さ 
れます。 


( 2 ) 


4. [印刷]ダイアログボックスで[印刷]をクリックし、印刷を実行します。 


基本 「トレイ/排出 ラフィ妁ス1|スタンプ/フォ-ム II 詳繼定 I 
ゴリント種類 m お気に入リ(』 ： 


v 設定凶… 

唾] 


a 






a 標準 


v；j | 保存秘.„] | _集 q >... | 


原稿の向き 



1 A4 ei0x297mm) 

▽ 圏©たて原稿必 

出力用紙サイズ 

4 -〇ょこ原 m ) 

原稿サイズと同じ 

v 11 睹 5(C). 

□倍率を指定する⑦ 

25~400*(2)： |1〇〇 1 * [T 篇 

闹面 (B): 

まとめて1枚(¢1): 

圍しなぃ 

v •N ァップしなぃ v 

カラーモード (M): 

r &カラー(自肋利別〉 

v l 


と cl うづリント位匿 ( s >... 


][ 


プリンタの状態 ㈣ ) pi 準に戻す®> I 


」 [ キャンセル 
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プロパティダイアログボックスで設定できる便利な印刷機能 


各タブで設定できる代表的な機能を紹介します。各機能の詳細については、プリンタード 
ライバーのヘルプを参照してください。 


基本 


タブ 


機能 


両面印刷 

用紙の両面に印刷でき 
ます。 


まとめて1枚 ( N アップ） • 
1枚の用紙に、複数の 
ページを割り付けて 
印刷します。 


ReU 


❷ 

❸ 


一 





ReO 

_ _1_ 7：— « 

❷ 

❸ 

D 

一 □ 


— 



製本 

正しいページ順の小冊子になるよ 
うに、両面印刷とページ配分を組 
み合わせて印刷します。 



セキュリティープリント 
あらかじめ、印刷データ 
をプリンターに送って 
おいて、操作パネルから 
印刷を指示します。 


• サンプルプリント 
複数部数を印刷する場 
合、1部だけサンプルを 
印刷します。印刷結果を 
確認したあと、残りの部 
数を操作パネルから印 


ポスター 

ポスターなどを作製す 
るときに使用します。 



お気に入り 

よく使う印刷設定が登 
録されています。リスト 
から項目を選択するだ 
けで、複数の設定が一度 
にできます。設定内容を 
編集したり、あらたに登 
録することもできます。 


時刻指定プリント 
印刷時刻を指定できま 
す0 


トレイ/排出 


グラフ イツ クス 


刷します。 


OHP 合紙 

OHP フイルムを1枚印刷すること 
に、自動的に用紙を挿入します。 



表紙付け 

表紙だけ、色紙や厚紙を 
使って印刷できます。 


おすすめ画質タイプ 

写真やプレゼンテーションなど、印刷する文書の種類や用途に合わせて画質を調整で 


きます。 


スタンプ/ 

フォーム 


スタンプ 

印刷データに「社外秘」 
などの特定の文字を重 
ね合わせて印刷します。 


•ノ ォーム 

使用頻度の高い印刷フォー 
厶は、フォーム機能を利用す 
るとデータ転送の時間が短 


企画書 企画書 


縮できます。 





C 55 

A 9620( 

March 


E 9055( 

C 55000 D 100560 





補足 

-印刷機能は、[プリンタと FAX ] ( OS によっては[プリンタ])ウィンドウのプリンターアイコンから、 
プロパティダイアログボックスを表示して設定することもできます。 

ここで設定した内容は、アプリケーションからプロパティダイアログボックスを表示したときの初期値 
になります。 
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3.2 はがき/封筒に印刷する 


はがきや封筒に印刷する方法を説明します。 


はがき/封筒をセツトする 


はがき/封筒は、手差しトレイにセツトします。 

補足 

-手差しトレイに用紙をセツトする詳しい手順については、「手差しトレイに用紙をセツトする」 （ P . 96) 
を参照してください。 


はがきをセツトする 


注記 

• 多色刷りのはがき、インクジェット用のはがきは使用できません。 


1. 印刷する面（例：白紙面）を下にし、たて 
置きにセツトします。このとき、郵便番号 
記入欄をプリンターの奧側にします。 

2. 用紙ガイドを、セツトしたはがきのサイズ 
に合わせます。 



封筒をセツトする _ 

封筒は、あて名面のみ、印刷できます。うら面には印刷できません。 
また、本機で使用できる封筒のサイズは、次のとおりです。 

• 長形3号 (120 x 235 mm ) • C 5 (229 x 162 mm ) 

• C 4 (229 x 324 mm ) 


注記 

• きれいに印刷するためには、次のような封筒は使用しないでください。 

• 力ールやよじれがある封筒 

• 貼り付いている封筒、破損している封筒 

•窓、穴、ミシン目、切り抜き、エンボスがある封筒 

• ひもや金属製の留め金が付いている封筒、折り曲げ部分に金属片を使用している封筒 
• 切手が貼ってある封筒 

•フラップを閉じたときに糊がはみ出している封筒 
• ふちがギザギザな封筒、隅が折れている封筒 
• 表面にしわや凹凸、貼り合わせなどの加工をしてある封筒 
• のり付き封筒 
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1. あて名面を下にします。 

フラップを開け、フラップ部の反対側（底 
の部分）を差し込み口に向けてセツトしま 
す。 


補足 

• フラップは完全に開いてから、セットしてください。 


注記 

• やむをえず、のり付き封筒を使用する場合は、フラッ 
プを閉じて、フラップを差し込み口に向けてセットし 
ます。のり付き封筒をフラップを開けてセットする 
と、機械の故障の原因になります。 



2. 用紙ガイドを、セツトした封筒のサイズに 
合わせます。 
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はがき/封筒に印刷する _ 

ここでは 、 Windows XP のワードパッドを例に説明します。 

補足 

• プリンターのプロパティダイアログボックスの表示方法は、アプリケーションによって異なります。各 
アプリケーションの マニュ アルを参照してください。 

1. [ファイル]メニューから[印刷]を選択します。 

2. 使用するプリンターを本機に設定し、[詳細設定]をクリックします。 

3. [トレイ/排出]タブをクリックします。 

4. [用紙トレイ選択]から、[トレイ5 (手差し）]を選択します。 



5. [手差し設定]をクリックして[手差し設定]ダイアログボックスを表示します。 

6. [手差し用紙種類]から[厚紙 2(170 〜 256 g / m 2 )] を（はがきの場合は[厚紙 
2(170~256 g / rr ^) うら面]も含む）選択します。 



7. [手差し用紙の給紙方向]を選択します。 

8. [ OK ] をクリックします。 

9. [基本]タブをクリックします。 
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10. [原稿サイズ]から、任意の原稿サイズを選択します。 


基本 r トレイ乃非出 1ラフィ9ウススタンプ/フォ ^ a II 詳細設定 I 
ゴリント種類 m 


お気に入 y < j ): 


通常プリント V 設定位 @<変更〉標準 


4匚保存⑽.. ]I Sima)... 1 


I " 


a 


封筒長开53^封 



原稿サイズ (£> : 

Q 封茼長形3号 (120x235mm) 
出力用紙サイズ®〉： 


□倍率を指定する也 25~400*(2)： |1〇〇 I % 


~1 SSI 

原稿の向き 


-10 

,Yi| 

~^sLJAL — 

W/c 

〇よこ原稿 (L〉 



1 

-11 

^ 部卿： 


1 1 


na 


闹面 (B): 

まとめて 1 枚 (£i): 

— 

■しなぃ v 

龜 ]N ァッゴしない 


カラ'-モ'■ド <M): 



$カラー(自觔利別〉 v 



|と IX ろ/ブリント位匿 ◎... | 

製本/ボスター/ 
混在原稿/ 0 転 (P... 

__, 
コ 


プリンタの状態 ㈣ ] %準に戻す(逆 I 


j r キゃンセル M ヘルフ ] 


11. [出力用紙サイズ]から、セットした用紙のサイズを選択します。 

12. 封筒の場合は、[製本/ポスター/混在原稿/回転]をクリックして[製本/ポスター 
/混在原稿/回転]ダイアログボックスを表示します。 

[原稿180°回転]を設定し、 [ OK ] をクリックします。 


製本/ボスター/混在原 s / 回転 15]® 


@しない<应 〇ボ；^ 一© 〇製本@ 


B 


封筒長形3号-^筒長形辑 (TO 泊 
原稿 18(T 回転 (Q): 



たてよこ混在原稿の割り付け 



サイズ混在原稿の印刷凶: 


しない 



r ok ir キャンセル 1 1 標準に戻す必 | r ヘルプ妙 i 

13. [ OK ] をクリックします。 

14. [印刷]ダイアログボックスで[印刷]をクリックし、印刷を実行します。 
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3.3 定形外/長尺サイズの用紙に印刷する 


長尺サイズなどの定形外サイズの用紙に印刷する方法について説明します。 
本機で使用できる用紙サイズは、次のとおりです。 


■手差しトレイ 


I トレイ1〜4 


給紙方向 



給紙方向 


長さ： 

98.4〜1 200mm 



長さ： 

182.0〜431 .8mm* 


88.9 〜320.0 mm 


139.7〜297.0 mm* 

1トレイモジュールの場合のトレイ2 
長さ：182.0〜 457.2mm 幅：139.7 • 


. 320.0 mm 


定形外サイズの用紙をセツトする 


手差しトレイの場合 


手差しトレイに、長尺サイズの用紙をセツトする例で説明します。 

補足 

• 長尺サイズの用紙の場合、印字面に指紋跡が発生する可能性があります。用紙をセツトするときは、跡 
がつかないようにご注意ください。 

• 長尺サイズ以外の定形外サイズの用紙をセツトする場合は、「4.2用紙をセツトする』 （ P . 96) を参照し 
てください。 

• 長尺サイズの用紙で設定できる用紙の種類は[厚紙1(106- 169 g / m 2 ] だけです。 

1. 長尺サイズの用紙の印刷する面を下に向 
けて、図のように後端をまるめて、手差し 
トレイにセツトします。 

補足 

• 長尺サイズ用紙の後端は、用紙の差し込み口からでき 
るだけ離れた位置で、まるめてください。差し込み口 
に近いと、まるめた用紙の後端が引き込まれるなど、 

用紙が折れたりし: b の原因になることがあります。 

• 用紙の先端は、手差しトレイの差し込み口にしっかり 
挿入してください。用紙の先端が正しく差し込まれな 
いと紙づまりの原因になります。 

-用紙は、1枚ずつセツトしてください。 

2. 用紙ガイドを、長尺の用紙のサイズに合わせ 
ます。 

長尺サイズの用紙は長いので、排出された 
用紙が床に落ちないように、必ず1枚ずつ 
取り除いてください。 
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トレイ 1 〜4の場合 


トレイ1〜4に定外形サイズの用紙をセットする方法は、定形サイズの用紙をセットす 
る方法と同じです。「4.2用紙をセツトする」 （ P . 96) を参照してください。 


定形外サイズを登録する 


印刷をする前に、プリンタードライバーで定形外サイズをユーザー定義サイズとして登録 
します。ここでは 、 Windows XP を例に、説明します。 

定形外サイズの用紙をトレイ1〜4にセツトした場合は、あらかじめ操作パネルでトレ 
イの用紙サイズを設定してください。操作パネルでの設定については、「トレイの用紙サ 
イズを設定する」 （ P . 100)を参照してください。 


注記 

• プリンタードライバーおよび操作パネルで用紙サイズを設定するときは、必ず実際に使用する用紙のサ 
イズと同じくしてください。用紙と異なるサイズを設定して印刷すると、機械の故障の原因になること 
があります。 

補足 

• Windows 2000 /Windows XP/Windows Server 2003 /Windows Vista では、管理者の権利があ 
るユーザーだけが、設定を変更できます。管理者の権利がない場合は、内容の確認だけできます。 

• [ユーザー定義用紙]ダイアログボックスの設定は、 Windows 2000 /Windows XP/Windows Server 
2003 /Windows Vista の場合、口ーカルプリンターではコンピューターのフォームデータベースを使 
用するため、コンピューター上のほかのプリンターにも影響します。ネットワーク共有プリンターでは 
プリントキューが存在するサーバー上のフォームデータベースを使用するため、別のコンピューター上 
の同じネットワーク共有プリンターにも影響します。 

1. [スタート]メニューから、[プリンタと FAX ] を選択し、使用するプリンターのプ 
ロパティを表示します。 


補足 

- Windows Vista の場合、使用するプリンターのアイコンを右クリックして[管理者として実行]を 
選択し、[プロパティ]をクリックします。 

2. [初期設定]タブをクリックします。 

3. [ユーザー定義用紙]をクリックします。 


NEC Color Mu It Writer 930 0G のブロパテイ 


全股共有ポ-卜 詳細設 定 色の音理 初期$定 プリンタ播成 

0霞 II 管理する < P : 

isi 正音理モー K'( m )： 使用する isiim 報 (£): 


Iューザー 


v] 丨 User ID/Account ID 


ISH 讎の肢定 


ヘッダー/フッター印刷の設定制限 (£>: カラーモード制限 (Q): 


[し以、 


— ゾ| |しない 


3 




X 


Iフォント蚩き換えテープルの_集 (E〉...] 丨ユーザー定義用紙迄)...I丨楞準に戻す(〇」 


OK ) Iキゃンセル 
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4. [設定一覧]リストボックスから、設定するユーザー定義を選択します。 


ユーザー定盖用® 


設定一 g (£): 


| ユーザー足弄2 210x297 mm ユーザ^定署2 

ユーザー定盖3 210x297 mm ユーザー定盖3 

|ユーザー定義4 210x297 mm ユーザ' - 定義4 

ユーザー定義5 210x297 mm ユーザー定盖5 

1-)— +f— 中 36« ゥ iru/xr? •»»> 


= L ーザー定義6 
設定の変更 

短辺 [88.9 〜320.0 mm ]@： _ 
|S0.0 ]■ mm 

長辺 [98.4 〜1200.0 mm ](0： 
|»7.0 ][g mm _ 

0 用紙名をつける ( U ) 

用紙名 ( N >: 

[ユーザー 定盖 1 


単位 

©ミリ ( M ) 


〇インチ〇) 


— 1 I 標準に戻す ( S )] 

J [ キャン t ル]I ヘルプ (h) I 


4 

5 

6 


5. [設定の変更]で、短辺と長辺の長さを指定します。 

キー入力、または [▲] [▼] で指定します。 

短辺の値は、範囲内でも長辺より大きくすることはできません。長辺の値は、範囲内 
でも短辺より小さくすることはできません。 

6. 用紙名をつける場合は、[用紙名をつける]にチェックを付け、[用紙名]に入力します。 
用紙名の最大文字数は半角で14文字、全角で7文字です。 

7. 必要に応じて、手順4〜6を繰り返して、用紙サイズを定義します。 

8. [0 K ] をクリックします。 

9. [0 K ] をクリックします。 


定形外サイズの用紙に印刷する _ 

ここでは 、 Windows XP のワードパッドを例に説明します。 

注記 

• 正しい用紙サイズを設定しないで印刷すると、機械が故障する場合があります。 

補足 

• プリンターのフロパティダイアログボックスの表示方法は、アプリケーションによって異なります。各 
アプリケーションの マニュ アルを参照してください。 

1. [ファイル]メニューから、[印刷]を選択します。 

2. 使用するプリンターを本機に設定し、[詳細設定]をクリックします。 

3. [トレイ/排出]タブをクリックします。 


3.3 定形外/長尺サイズの用紙に印刷する 65 



4. [用紙トレイ選択]から、定形外サイズの用紙がセツトされているトレイを選択しま 
す。 



5. [用紙トレイ選択]で[トレイ5 (手差し）]を選択した場合で、用紙種類を変更する 
ときは、[手差し設定]をクリックして[手差し設定]ダイアログボックスを表示し 
ます。 

[手差し用紙種類]と[手差し用紙の給紙方向]を設定し、 [0 K ] をクリックします。 

補足 

-長尺サイズの場合は、[厚紙1006- 169 g / m 2 ] を選択してください。 

6. [基本]タブをクリックします。 

7. [原稿サイズ]から、任意の原稿のサイズを選択します。 



8. [出力用紙サイズ]から、登録したユーザー定義サイズの用紙を選択し、 [ OK ] をク 
リックします。 

9. [印刷]ダイアログボックスで[印刷]をクリックし、印刷を実行します。 


66 3印刷する 





3.4 トレイ 1 〜4の用紙種類を変更して印刷する 


本機のトレイ1〜4には、普通紙だけでなく、厚紙やラペル紙、 OHP フィルムなど、さ 
まさ'まな種類の用紙をセットできます。 

使用する用紙種類を変更する場合は、用紙種類の設定も変更します。 

ここでは 、 Windows XP のワードパツドを例に説明します。 

補足 

• プリンターのプロパティダイアログボックスの表示方法は、アプリケーションによって異なります。各 
アプリケーションの マニユ アルを参照してください。 

トレイの用紙撞類を変更して印刷する _ 

次の2つの方法で、トレイ1〜4の用紙種類を変更して印刷できます。 

• 操作パネルでトレイの用紙種類を設定して印刷する 
• フリンタードライバーで用紙種類を設定して印刷する 


■ 操作パネルでトレイの用紙種類を設定して印刷する 

ここでは、トレイ1にセットされている、 A 4 たて置きの上質紙に印刷する場合を例に説 
明します。 

あらかじめ、操作パネルでフリンターのトレイの用紙種類を設定してください。 

また、プリンターの設定を変更したら、プリンタードライバーにプリンターの設定を読み 
込んでおくと、印刷時に各トレイの設定がプリンタードライバーから確認できます。 

参照 

• 操作パネルで用紙種類を設定する方法：「トレイ1〜4にセットする用紙のサイズと種類について」 
( P .99)、 「[トレイの用紙種類]」 （ P .153) 

• 用紙設定をプリンタードライバーに読み込む方法：「2.6オプション品の構成やトレイの用紙設定など 
を取得する』 （ P .56) 

1. [ファイル]メニューから、[印刷]を選択します。 

2. 使用するプリンターを本機に設定し、[詳細設定]をクリックします。 

3. [トレイ/排出]タブをクリックします。 

4. [用紙トレイ選択]から[トレイ 1] を選択し、[〇 K ] をクリックします。 

補足 

• プリンターの用紙設定を読み込んでいる場合は、トレイ名の横に用紙のサイズ、向き、用紙種類、色が 
表不されます。 


I 基本トレイ/排出 仍フィック ススタンプ/フォ-ム詳細設定 
用紙トレイ逞択 (£): 
自動！ 


趣 ] 




a 




排出方法 


1指定しない 

i _^ l :ます。 


0ソートする [1 部ごと]® 


I サイズ混在原稿の出力設定 <2〉... ) 


プリンタの状態屻 ) IJi 準に戻す必 I 


」〔キやンセル I I ヘルプ 
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5. [基本]タブをクリックし、[原稿サイズ]と[出力用紙サイズ]を設定して、 [0 K ] 
をクリックします。 

6. [印刷]ダイアログボックスで[印刷]をクリックし、印刷を実行します。 

■ プリンタードライバーで用紙種類を設定して印刷する 

ここでは、トレイ1に上質紙をセットし、プリンターには普通紙の設定がされている場合 
を例に説明します。 

プリンターに設定されているトレイの用紙種類に関係なく、プリンタードライノ で指定 
した内容で印刷されます。 

注記 

• プリンタードライパーで設定する用紙の種類が、トレイにセットされている用紙と合っていない場合、 
画像が正しく処理されません。トナーが用紙に定着しなかったり、用紙が汚れたりして、印字品質が悪 
くなります。 

1. [ファイル]メニューから、[印刷]を選択します。 

2. 使用するプリンターを本機に設定し、[詳細設定]をクリックします。 

3. [トレイ/排出]タブをクリックします。 

4. [用紙トレイ選択]から、[トレイ 1] を選択します。 



5. [トレイの用紙設定]をクリックして[トレイの用紙設定]ダイアログボックスを表 
不します。 

6. [用紙種類]から[上質紙]を選択し、 [0 K ] をクリックします。 

補足 

• ここで選択した用紙種類は、そのジョブだけに有効です。プリンターに設定されているトレイの用紙種 
類は変更されません。 



7. [基本]タブをクリックし、[原稿サイズ]と[出力用紙サイズ]を設定して、 [0 K ] 
をクリックします。 


68 3印刷する 






8. [印刷]ダイアログボックスで[印刷]をクリックし、印刷を実行します。 


トレイの用紙撞類を変更して自動印刷する 


操作パネルで正しく用紙種類が設定されている場合は、プリンタードライバーでトレイを 
直接指定しなくても、設定した用紙種類から、適切なトレイを自動的に選択して印刷でき 
ます。 

この方法を利用すると、どのトレイにどの用紙がセットされているかを意識しなくても印 
刷できます。 

あらかじめ、操作パネルでフリンターのトレイの用紙種類を設定してください。 

参照 

• 操作パネルで用紙種類を設定する方法：「トレイ1〜4にセットする用紙のサイズと種類について」 
( P . 99)、「[トレイの用紙種類]」 ( P . 1 53) 

1. [ファイル]メニューから、[印刷]を選択します。 

2. 使用するプリンターを本機に設定し、[詳細設定]をクリックします。 

3. [トレイ/排出]タブをクリックします。 

4. [用紙トレイ選択]から、[自動]を選択します。 


4 

5 


5. [トレイの用紙設定]をクリックして[トレイの用紙設定]ダイアログボックスを表 
不します。 

6. [用紙種類]から印刷する用紙の種類を選択し、 [0 K ] をクリックします。 


.「基本 T トレイ/排出 I みラフィックス li スタンプ/フォーム II 詳細設定 I 


用紙トレイ逞折 (£): 


1 


a 



排出方法公)： 

I 指定しない _ 


― . |センタ-トレィに播脱れ 
0ソートする [1 部ごと]® 



I サイズ混在原稿の出力設定(2)...1 


プリンタの状態屻 ) 旧準に戻す必 I 


| I キゃンセル ] I ヘルブつ 


トレイの用®設定 r ? i ® 


用紙種類 ( D : 


^定しなぃ 


1^1 


上質紙 
音遍 
普通紙う6面 
再生紙 


厚紙 1(1 06〜16免/ m 2 ) 

厚银1 (1 06〜1 69 g / m ^ うら面 


厚紙 2(1 70〜 2566/(^) 

厚紙 2(1 70〜 2566/(^)56 面 


OHP フイルム 


7. [基本]タブをクリックし、[原稿サイズ]と[出力用紙サイズ]を設定して、 [ OK ] 
をクリックします。 

8. [印刷]ダイアログボックスで[印刷]をクリックし、印刷を実行します。 
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3.5 機密文書を印刷する 

•セキュリティープリント- 


本機に、八ードディスク（オプション）が取り付けられている場合は、セキュリティーフ 
リント機能を使用できます。 

注記 

• 八ードディスクは、故障する可能性があります。八ードディスク内に蓄積している文書で大切なデータ 
は、コンピューター上でバックアップを取ることをお勧めします。 


セキュリティープリント機能について 


セキュリティープリントとは、コンピューター上で、印刷データにセキュリティー（暗証 
番号を付ける）をかけて本機に印刷を指示し、印刷データをプリンター内に一時的に蓄積 
させたあと、操作パネルで印刷を開始する機能です。また、セキュリティーをかけないで 
印刷データをプリンターに蓄積させることもできます。頻繁に使用する文書をプリンター 
に蓄積しておけば、コンピューターから何度も印刷を指示しなくても、本機側の指示だけ 
で印刷できます。 



指示 



操作パネルで排出 
指示 



補足 

• 印刷後セキュリティープリントデータを削除するかどうかは、セキュリティープリントを印刷する手順 
の中で選択します。「操作パネルでの操作」 （ P . 72) を参照してください。 

• 操作パネルの[セキュリティープリント操作]が[無効]に設定されている場合は、セキュリティープ 
リントを出力できません。 

• 本機のプロパティダイアログボックスの[プリンタ構成]タブで、[設定項目]の[暗証番号の最小桁 
数]を [1] 以上に設定している場合は、必ず暗証番号の入力が必要になります。 


セキュリティープリントをする 


セキュリティープリントをする方法を説明します。 

まず、セキュリティープリントの設定をコンピューター側で行い、印刷指示をします。そ 
のあと、プリンター側で出力指示を行い、印刷データを出力します。 

コンピューター側での操作 


ここでは 、 Windows XP のワードパッドを例に説明します。 

補足 

• プリンターのプロパティダイアログボックスの表示方法は、アプリケーションによって異なります。各 
アプリケーションの マニュ アルを参照してください。 

1. [ファイル]メニューから、[印刷]を選択します。 

2. 使用するプリンターを本機に設定し、[詳細設定]をクリックします。 
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3. [基本]タブの[プリント種類]から、[セキュリティー]を選択します。 


$本 トレイ/排出 グラフィックス_スタンプ/フォーム W 細設定 
プリント種類 m 


r 通常プリント 


|通常プリント h 

ggSSBBB 

公サンプル 

■ 

時刻指定 



お気に入 y < j ): 


設定凶...| _<変更〉標準 


I 保存秘...コ I 編集 < p ... 1 





原稿サイズ (£> : 


| A4 Ql0x297mm) 

，圏 ©たて原卿 

出力用紙サイズ 

1 〇ょこ原 m) 

原稿サイズと同じ 

、」l l mJ 姑 

□倍率を指定する也 

dPrXV ^- 

25~400*(2)：[100 1 * 11]9 

両面 (B): 

まとめて1枚 (N): 

圍しなぃ 

叫 ァッゴしなぃ v 

カラーモード (M): 

_カラー(自觔利別〉 

1 


とじしろた?リント位匿 ( S )... 


sal««WL 


プリ状抵 w 1 le 準に度す®] 


j r 和ン t ル11 ヘルプ ] 


3 


[セキュリティープリント]ダイアログボックスが表示されます。 

4. [ユーザー ID ] にユーザー ID を入力します。 

ユーザー ID は、半角英数字で8文字まで入力できます。 





ユーザー ID<P: 


| Userl 

— 


ii 音 e 番号(沙： n — 



蓄宿する文害名 (A): — 


文害名を入力する v 

文軎名 (£>: 



I Report 


< J ) ドライ)〖から印刷指示した後、本体揀作)《ネルの[セキュ IJ ティ 
-/ サンプルプリント]ボタンを押し、暗!正番号を入力してプリント 
を閡始じ 

1 ok j |キャンセル|丨標準に戻す© ||ヘルプ ( a ) 1 



4 

5 

6 


5. 暗証番号を付ける場合は、[暗証番号]に暗証番号を入力します。 
半角数字で12文字まで入力できます。 


6. [蓄積する文書名]から、[文書名を入力する]、または[自動取得]を選択します。 
[文書名を入力する]を選択した場合は、[文書名]に文書の名前を、12バイト相当 
(半角で12文字）で指定します。 

[自動取得]の場合、文書名は印刷する文書名になります。ただし、文書名を本機が 
認識できない場合は、日付と時刻になります。 


7. [0 K ] をクリックします。 

8. [基本]タブで [0 K ] をクリックします。 

9. [印刷]ダイアログボックスで[印刷]をクリックし、印刷を実行します。 
文書が本機内に蓄積されます。 


3.5 機密文書を印刷する-セキュリティープリント- 71 



操作パネルでの操作 


セキュリティープリントによって、本機内に蓄積されている印刷データを印刷する手順を 
説明します。 


補足 

• 本機内に蓄積したセキュリティーフリントデータを、印刷しないで削除する場合は、以下の手順8のあ 
と、[削除する]を選択してください。 


1. 操作パネルの〈セキュリティー/サンプル 
プリント〉ボタンを押します。 
[セキュリティープリント]が表示されま 
す。 


フリントメニュー 
セキ1リテ仁/リント 


2. <►> または <0 K > ポタンで選択します。 

ユーザー ID が表示されます。 


3. 対象のユーザー ID が表示されるまで、〈▼> 
ボタンを押します。 


ユーザー ID を選択 
1001.12345678 


補足 

• ユーザー ID は、プリンタードライバーの[セキユリ 
ティープリント]ダイアログボックスで設定した 
[ユーザー ID ] が表示されます。 


4. <►> または < OK > ポタンで選択します。 

暗証番号を入力する画面が表示されます。 


5. <►> ボタンで力ーソルを移動させながら、 

〈▲〉〈▼〉ボタンで暗証番号を入力します。 


補足 

• 暗証番号は、プリンタードライバーの[セキュリ 
テイープリント]ダイアログボックスで設定した[暗 
証番号]を入力します。[暗証番号]を設定していな 
い場合は、操作パネルでの設定はありません。 

6. < OK > ボタンで決定します。 

文書名が表示されます。 


7. 対象の文書名が表示されるまで、〈▼〉ボタ 
ンを押します。 



補足 

-文書名は、プリンタードライバーの[セキュリティー 
プリント]ダイアログボックスで設定した[蓄積する 
文書名]が表示されます （12 バイトまで)。 

• 複数文書が格納されている場合は、[全ての文書]を 
選択することもできます。 
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8. <►> または <0 K > ポタンで選択します。 

印刷後の処理を選択する画面が表示されま 
す。 


補足 

• 印刷をしないで削除する場合は、<▼〉ボタンを押し 
て、[削除する]を表示し、〈►〉ポタン、 <0 K > ボタ 
ンの I 噴に押します。 

• 印刷後も、データを八ードディスクに残しておく場合 
は、 <▼> ボタンを押して、[プリント後削除しない] 
を表示し、手順9に進んでください。 


1 .Report 
1 リ'ノト後削除する 


9. <►> または <0 K > ボタンで選択します。 

部数を入力する画面が表示されます。 


10. <▼> ボタンを押して部数を設定し、〈►>ま 
たは 〈0 K > ポタンで選択します。 

印刷を開始する画面が表示されます。 


部数 
1部 


1 .Report 

[ OK ] でフリント開始 


11. <0 K > ボタンで印刷します。 

印刷が開始されます。 

12. 〈メニュー〉ボタンを押して、プリント画面 
に戻ります。 
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3.6 出力結果を確認してから印刷する 

•サンプルプリント- 


本機に、八ードディスク（オプション）が取り付けられている場合は、サンプルフリント 
機能を使用できます。 

注記 

• 八ードディスクは、故障する可能性があります。八ードディスク内に蓄積している文書で大切なデータ 
は、コンピューター上でバックアップを取ることをお勧めします。 


サンプルプリント機能について 


サンプルプリントとは、複数部数を印刷する場合に、八ードディスクに印刷データを蓄積 
し、まず1部だけ印刷し、印刷結果を確認してから、残りの部数の印刷開始を操作パネル 
で指示する機能です。 


印刷結果が 
0 K なら 



操作パネルで残りの 
部数を印刷指示 



操作パネルで中止指示 


補足 

• 不要になったサンプルプリントデータは、印刷する場合と同様の手順で削除できます。「操作パネルで 
の操作」 （ P . 76) を参照してください。 


サンプルプリントをする 


サンプルプリントをする方法を説明します。 

まず、サンプルフリントの設定をコンピューター側で行い、印刷指示をします。そのあと、 
プリンター側で出力指示を行い、印刷データを出力します。 

コンピューター側での操作 


ここでは 、 Windows XP のワードパッドを例に説明します。 

補足 

• プリンターのプロパティダイアログボックスの表示方法は、アプリケーションによって異なります。各 
アプリケーションの マニュ アルを参照してください。 

1. [ファイル]メニューから、[印刷]を選択します。 

2. 使用するプリンターを本機に設定し、[詳細設定]をクリックします。 
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3. [基本]タブで、[部数]を2部以上に設定します。 

4. [プリント種類]から[サンプル]を選択します。 

補足 

• 印刷部数を2部以上に設定すると、[サンプル]が選択できます。 



V [保存⑽". I 匚 s 集 ①...I 


|A4 (100% 



A4 Gl0x297mm) 

二.圏 ® たて原_ 

出力用紙サイズ 

♦ 〇よこ原 

原稿サイズと同じ 


ロド SA 

□倍率を指定する0? 25~400*(2 )： ¢00 I * [2 -g- 

闹面 (g): 

まとめて 1 枚 (N): 

_しない V 

l^gN ァップしなぃ v 

カラーモード (M): 


$カラー(自助利別〉 v 


と CUV ブリント位 g(sx.. 

製本/ポスター/ 

混在原稿/ 0 転 


ゴリン5の状態 ㈣ ] [；榜準に戻す ( fi > I 


」 [ キャンセル丨丨 ヘルプ 


4 


3 


[サンプルプリント]ダイアログボックスが表示されます。 

5. [ユーザー ID ] にユーザー ID を入力します。 

ユーザー ID は、半角英数字で8文字まで入力できます。 





ユーザー ID<P: ~ 


I Userl 




蓄宿 する文 害 名込)： 


|文 害 名を入力する v 

文軎名 (£): 



I Report 


(5) 推数部数のプリントのうち、1部のみ出力します。残りのブリント 
を出力するには、本体橡作ノ {ネルの [tz キュリティー/サンプル 
プリント]ボタンを押してください。 


1 OK JI キャンセルII標準に民す ( fi ) IIヘルプ (H) | 



5 

6 


6. [蓄積する文書名]から、[文書名を入力する]または[自動取得]を選択します。 
[文書名を入力する]を選択した場合は、[文書名]に文書の名前を、12バイト相当 
(半角で12文字）で指定します。 

[自動取得]の場合、文書名は印刷する文書名になります。ただし、文書名を本機が 
認識できない場合は、日付と時刻になります。 

7. [ OK ] をクリックします。 

8. [基本]タブで [ OK ] をクリックします。 

9. [印刷]ダイアログボックスで[印刷]をクリックし、印刷を実行します。 
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操作パネルでの操作 


サンプルプリントによって、本機内に蓄積されている印刷データを印刷する手順、および 
削除する手順を説明します。 


1. 操作パネルの〈セキュリティー/サンプル 
プリント〉ボタンを押します。 


2. [サンプルプリント]が表示されるまで、 
<▼> ボタンを押します。 


3. <►> または <0 K > ボタンで選択します。 

ユーザー ID が表示されます。 


4. 対象のユーザー旧が表示されるまで、〈▼> 
ボタンを押します。 


補足 

• ユーザー ID は、プリンタードライバーの[サンプル 
プリント]ダイアログボックスで設定した[ユーザー 
ID ] が表示されます。 

5. <►> または〈〇 K 〉 ボタンで選択します。 

文書名が表示されます。 


6. 対象の文書名が表示されるまで、〈▼〉ボタ 
ンを押します。 


補足 

• 文書名は、プリンタードライバーの[サンプルプリン 
卜]ダイアログボックスで設定した[蓄積する文書名] 
が表示されます （12 バイトまで)。 

• 複数文書が格納されている場合は、[全ての文書]を 
選択することもできます。 

7. <►> または〈〇 K 〉 ボタンで選択します。 

印刷後の処理を選択する画面が表示されま 
す0 


補足 

• 印刷をしないで削除する場合は、〈▼〉ボタンを押し 
て、[削除する]を表示し、〈►〉ボタン、 〈0 K 〉 ボタ 
ンの I 噴に押します。 

8. 蓄積したデータを印刷する場合は、〈►〉ま 
たは 〈0 K 〉 ボタンで選択します。 

部数を入力する画面が表示されます。 


9. <▼〉ボタンを押して部数を設定し、〈►〉ま 

たは 〈0 K 〉 ボタンで選択します。 

印刷を開始する画面が表示されます。 


プリントメニュー 
セキ1リテ仁/リント 


プリントメニュー 
サンプルプリント 


ユーザー ID を選択 

2001. 12345678 

1 

文書を選択 

1 .Report 

1 

1 .Report 
プリントする 


部数 

1部 

1 

1 .Report 

[0 K ] でプリント開始 


補足 

• 部数の初期値は、プリンタドライバーであらかじめ設 
定した部数が表示されます。 


76 3印刷する 










10. 〈 OK 〉 ボタンで印刷します。 

印刷が開始されます。 

11. 〈メニュー〉ボタンを押して、プリント画面 
に戻ります。 
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3.7 指定した時刻に印刷する 

-時刻指定プリント- 


本機に、八ードディスク（オプション）が取り付けられている場合は、時刻指定フリント 
機能を使用できます。 

注記 

• 八ードディスクは、故障する可能性があります。八ードディスク内に蓄積している文書で大切なデータ 
は、コンピューター上でバックアップを取ることをお勧めします。 

時刻指定プリント機能について 


時刻指定プリントとは、あらかじめ八ードディスクに印刷データを蓄積しておき、設定し 
た時刻に自動的に印刷する機能です。 

注記 

• 時刻指定プリントをしている場合は、本機の電源を切らないでください。指定した時刻になる前に、本 
機の電源を切った場合は、時刻の指定は無効になり、再び本機の電源が入った直後に印刷が開始されま 
す。 

補足 

• この機能で指定できる時刻は、印刷指示をしたときから24時間以内です。 

時刻指定プリントを登録する _ 

時刻指定フリントをする方法を説明します。 

ここでは 、 Windows XP のワードパッドを例に説明します。 

1. [ファイル]メニューから、[印刷]を選択します。 

2. 使用するプリンターを本機に設定し、[詳細設定]をクリックします。 

3. [基本]タブで、[プリント種類]から[時刻指定]を選択します。 


印 a 設定 r ?® 


碁本トレィ/排出クラフィ.; v ウススダノブ/フォーム mmm _ 

プリント種類® お気に入 1 

「 通常プリント v| ihm : i @く 変更〉楞準 ,vi [ issm .] m ®...! 

— 

原稿サイズ ( E 〉 ： _ 原稿の向さ 

| M (210 x 297 mm ) _豐 ® たて原卿 

出力用紙サイズ®: 4- 〇よこ原稿 

耐ィズと同じ _ SB <c, ： 

□倍率を指定する也 25-400*2)： 1100 ] % f ]g 

雨面 < B >: _まとめて1枚吵_ 

ぃ V 亀 JN ァップしなぃ v ：| 

カラーモード 

| _カラー(自助利別） v| 

「 axv ヵント位5¢)... ] | 温 | tf 溢4.. | 

L プリンタの状態卿| [_摺準に戻す必」 

I OK ] I キゃンセル]丨 ヘルプ ] 


[時刻指定プリント]ダイアログボックスが表示されます。 
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4. 印刷を開始する時間を、[時]、[分]で設定します。 
時刻は、24時間制です。 



蓄稽する文書名込)： 


[文軎名を入力する 


1 


I Report 


指定した B 寺間に印刷奸為始します。ドライノ彳_か6印刷指示したあ 
とに!^刻指定を取 > J 消した L 1塌合や、閉始時刻を待たずに印刷 
したし1場合は、本体}楽作{ネルの[セキュリティ-/サンプルプリ 
ント]ボタンを押してくだ au 


J I キャン tz ル j @準に戻す (£)] I ヘルプ ( tl) I 


5. [蓄積する文書名]から、[文書名を入力する]または[自動取得]を選択します。 
[文書名を入力する]を選択した場合は、[文書名]に文書の名前を、12バイト相当 
(半角で12文字）で指定します。 

[自動取得]の場合、文書名は印刷する文書名になります。ただし、文書名を本機が 
認識できない場合は、日付と時刻になります。 

6. [0 K ] をクリックします。 

7. [基本]タブで [0 K ] をクリックします。 

8. [印刷]ダイアログボックスで[印刷]をクリックし、印刷を実行します。 

指定した時刻になると、印刷が開始されます。 


時刻指定プリントを中止する 


時刻指定プリントを中止したい場合や、指定した時刻を無視して印刷したいときは、操作 
パネルで操作します。 

1. 操作パネルの〈セキュリティー/サンプル 
プリント〉ポタンを押します。 


2. [時刻指定プリント]が表示されるまで、 
<▼> ボタンを押します。 


3. <►> または 〈0 K > ポタンで選択します。 

文書名が表示されます。 


4. 対象の文書名が表示されるまで、〈▼〉ボタ 
ンを押します。 



補足 

• 文書名は、プリンタードライバーの[時刻指定プリン 
卜]ダイアログボックスで設定した[蓄積する文書名] 
が表示されます （12 バイトまで)。 
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5. <►> または 〈0 K > ボタンで選択します。 

すぐに印刷するか、印刷しないで削除する 
かを選択する画面が表示されます。 


補足 

• 蓄積したデータを印刷しないで削除する場合は、〈▼〉 
ポタンを押して、[削除する]を表示し、〈►>ポタン、 
<0 K > ボタンの順に押します。 


1 .Report 
すぐにプリントする 


6. すぐに印刷する場合は、〈►〉または <0 K > 
ボタンで選択します。 

印刷を開始させる画面が表示されます。 


1 .Report 

[ OK ] でフリント開始 


7. <0 K > ボタンで印刷します。 

印刷が開始されます。 

8. 〈メニュー〉ボタンを押して、プリント画面 
に戻ります。 
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3.8 PDF ファイルを直接印刷する 


本機では、 PDF ファイルをプリンタードライバーを使用しないで直接プリンターに送信 
して印刷できます。印刷データが直接プリンターに送信されるので、プリンタードライ 
バーを使用して印刷するときよりも簡単で高速に印刷されます。 PDF ファイルを直接印 
刷する方法には、次の2種類があります。 

■ PDF Bridge 機能を使用する 

PDF Bridge は、本機が標準で搭載している機能です。 PDF Bridge 機能を使用して PDF 
ファイルを印刷するには、富士ゼロックス株式会社製の CorrtentsBridge Utility を使用 
する方法と、 Ipr コマンドなどを使って直接プリンターに送信して印刷する方法がありま 
す。 

補足 

- ContentsBridge Utility を使用する場合は、プリンターソフトウェア CD - ROM 内のマニュアルを参 
照してください。 Ipr コマンドなどを使用する場合は 、 「ContentsBridge Utility を使用しないで PDF 
ファイルを印刷する」 （ P . 82) を参照してください。 

■ PostScript の機能を使用する 

PostScript ソフトウェアキット（オプション）が取り付けられている場合は、 PostScript 
の機能を使用して PDF ファイルを直接プリンターに送信して印刷できます。 

補足 

• PostScript の機能を使用して PDF ファイルを直接印刷するときは、 「[ PDF ]」（ P . 111)を参照して操 
作パネルで [ PDF ] の[プリント処理モード]を [ PS ] に設定してから 、 「ContentsBridge Utility 
を使用しないで PDF ファイルを印刷する」 （ P . 82) を参照して印刷してください。 

注記 

• USB 、 パラレルポートを使用して PDF ファイルを直接印刷するときは 、 ContentsBridge Utility を 
使用してください。 

補足 

• 本機に、八ードディスク（オプション）が取り付けられている場合は 、 CentreWare Internet Services 
からも、 PDF ファイルを直接印刷できます。詳しくは 、 CentreWare Internet Services のヘルプを 
参照してください。 


印刷できる PDF ファイル 


印刷できる PDF ファイルは、 Adobe Acrobat 4〜 Acrobat 8です。ただし、以下の 
機能は使用できません。 

• PDF Bridge を使用する場合： PDF1.5 以降で追加された一部機能 

• PS を使用する場合： PDF1.4 以降で追加された機能 

補足 

• PDF ファイルの作成方法によって、プリンターに直接印刷できないことがあります。その場合は 、 PDF 
ファイルを開き、プリンタードライバーを使って印刷してください。 
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ContentsBridge Utility を使用して PDF ファイルを印刷する 


ContentsBridge Utility は、 PC 上のファイルを直接プリンターに送って印刷するため 
のソフトウェアです。 

ContentsBridge Utility はプリンターソフトウェア CD-ROM 内に収録されています。 
使用する場合は、 CD-ROM 内のマニュアルを参照してください。 

補足 

• ContentsBridge Utility を使用すると、 PDF ファイル以外に、 TIFF ファイルや XPS ファイルを印刷 
できます。 

• XPS とは 、 XML Paper Specification の略です。 

対象 0 S 


Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003/Windows Vista 


ContentsBridae Utility を使用しないで PDF フアイルを印刷する 


ContentsBridge Utility を使用しないで、 PDF ファイルを直接 Ipr コマンドなどを使っ 
てプリンターに送信し、印刷します。この場合、次の項目は操作パネルの [PDF ] の設定 
に従って印刷されます。 

• プリント処理モード 
• 部数 
• 両面 

• 印刷モード 
• パスワード 

参照 

•「[ PDF 1 ]」( P . 111) 

補足 

• [プリント処理モード]は、オプションの PostScript ソフトウェアキットが取り付けられている場合 
に表されます 0 

• [両面]は、両面印刷ユニット（オプション）が取り付けられている場合に表示されます。 

• [レイアウト]は、[プリント処理モード]で [ PS ] が選択されている場合は表示されません。 

• Ipr コマンドを使って印刷する場合、部数の指定は Ipr コマンドで行います。操作パネルの[部数]の 
設定は無効になります。なお、 Ipr コマンドで部数の指定をしない場合は、1部として処理されます。 

Ipr コマンドを使って PDF ファイルを印刷する場合は、操作パネルまたは CentreWare 
Internet Services を使って、プリンター側の LPD ポートを起動しておく必要がありま 
す（工場出荷時：[起動])。 

参照 

•「[ LPD ]」（ P .118) 


• ソー ト 
• 用紙サイズ 
• レイアウト 
• カラーモード 


対象 os 


Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003/ 
Windows Vista 
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PDF ファイルを印刷する 


Ipr コマンドを使って PDF ファイルを印刷する場合の、コンピューター側の指定例は次の 
とおりです。 

補足 

• ここでは、入力する文字を太字で表します。 

• 空白（スペース）は、△で表します。 

指定例 

コマンドプロンプトから、次のようにコマンドを入力します。 

例：プリンターの IP アドレスが192.168 .1.1 00で、 event.pdf ファイルを印刷する 


C:¥>Ipr A -S A 1 92.168.1.1 00 A -P A Ip A eventpdf 1〈 Enter 〉 キー 
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3.9 電子メールを使って印刷する 

•メールプリント- 


本機にハードディスク（オプション）が取り付けられている状態で、ネットワークに接続 
され、 TCP / IP での通信、およびメールの受信ができる環境がある場合は、コンピュー 
夕一から本機あてにメールを送信できます。 

コンピューターから送信されたメールの本文、およびメールに添付された TIFF 形式 、 PDF 
形式、 XPS 形式 、 JPEG ( JFIF ) 形式の文書が本機から印刷できます。 

この機能をメールプリントといいます。 


注記 

• 八ードディスクは、故障する可能性があります。八ードディスク内に蓄積している文書で大切なデータ 
は、コンピューター上でパックアップを取ることをお勧めします。 

補足 

- XPS とは 、 XML Paper Specification の略です。 



メールプリントをするための環境設定 


メールフリント機能を使用するためには、お使いのネットワーク環境にある各種サーバー 
( SMTP サーバーや POP 3 サーバーなど）にも設定が必要です。 

補足 

• メール環境を誤って設定すると、ネットワーク内に多大な迷惑をかける可能性があります。メール環境 
の設定は、ネットワーク管理者が行ってください。 


ネットワーク環境の設定 


• メールアカウントの登録 
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メール環境の設定（本機側) 


メール環境に合わせて 、 CentreWare Internet Services の[プロパティ]で、次の項 
目を設定します。 

補足 

• 設定後は、必ず[新しい設定を適用]をクリックしてから本機の電源を切り、入れ直してください。 

• 各項目の詳細については、 CentreWare Internet Services のヘルプを参照してください。 


項目 

設定項目 

説明 

設定値 

受信プロトコルに 
よる設定の必要 





SMTP 

POP 3 

本体説明 

管理者メール 
アドレス 

インターネットサービスの管 
理者メールアドレスを設定し 
ます。 

英数字と 

「@ J ' 「_」、 

「-」、 r _J で、 
128バイト 
以内 




本体メール 
アドレス 

本機のメールアドレスを設定 
します。ここで設定したメー 
ルアドレスが、メールの 
[ From ] 欄に表示されます。 

〇 

〇 

ネットワーク 
設定>ポート 
起動 

メール受信 

チェックを付けます。 

- 

〇 

〇 

ネットワーク 
設定>プロト 
コル設定> 
TCP/IP 

ホスト名 

本機のホスト名を設定しま 
す0 

英数字と「-」 

で、32バイト 
以内 

〇 

〇 

ドメイン名 

DNS ドメイン名を設定しま 
す。 

英数字と「.」、 
「-」、で、255 
バイト以内 

〇 

_ 


DHCP からア 
ドレスを取得 
/ DHCPv 6- 
lite からアド 
レスを取得 

IPv 4 用 DNS サーバーアドレ 
ス / IPv 6 用サーバーアドレス 
を自動的に取得する場合は、 
[有効]にチェックを付けま 
す。 

• オフ：手動* 

• オン： DHCP 

〇 



DNS サー 

バーアドレス 

1〜3 

IPv 4 用/ IPv 6 用の DNS サー 
バーアドレスを設定します。 

IPv 4 用： 

XXX . XXX . XXX . 

XXX 

IPv 6 用： IPv 6- 
addr 形式 

〇 



DNS の動的更 
新 

( IPv 4/ IPv 6) 

IPv 4 用 / IPv 6 用 DNS を動的 
に更新する場合は[する]に、 
また上書きする場合は[上書 
きする]にチェックを付けま 
す。 

•する 

• 上書きする* 

〇 



ドメイン検索 
リストの自動 
生成 

ドメイン検索リストを自動作 
成する場合は、[する]に 
チェックを付けます。 

•オン：自動作 
成する* 

•オフ：自動作 
成しない 

〇 



検索ドメイン 
名1〜3 

検索するドメイン名を指定し 
ます。 

英数字と「.」、 
「-」、で、255 
バイト以内 

〇 

_ 


タイムアウト 

ドメインを検索する場合の夕 
イムアウト時間を設定しま 
す0 

1〜60秒 

1秒* 

〇 
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項目 

設定項目 

説明 

設定値 

受信プロトコルに 
よる設定の必要 





SMTP 

POP 3 

ネットワーク 
設定>プロト 
コル設定> 
TCP/IP 

DNS 名前解決 
の IPv 6 優先 

デュアルスタックモード時に 
IPv 6 用 DNS の名前解決を優 
先する場合は、[する]に 
チェックを付けます。 

• オン：優先 
する 

• オフ：優先 
しない 

〇 


サービス設定 
>メール>初 
期値>送信者 
アドレス>編 
集 

受信 

プロトコル 

メールの受信方法を設定しま 
す0 

• SMTP * 

• POP 3 

〇 

- 

受信メール 
シートの 
プリント 

受信したメールの添付文書 
( TIFF 、 PDF ) 共に、電子 
メールのヘッダーを印刷する 
場合に設定します。電子メー 
ルの受信経路などを印刷した 
いときは[すべてのヘッダー 
とコメント]に設定します。 

• しない 
(添付文書 
のみ印刷） 

• 基本的へッ 
ダーとコメ 
ント 

(本文があ 
る時のみ） 
•すべての 
ヘッダーと 
コメント* 
•すべての 
ヘッダーと 
コメント 
( S/IME 情 
報付き） 

〇 

〇 


送信確認 
メールの自動 
プリント 

配送確認のメールを印刷する 
かどうかを設定します。 

• しない* 
•する 

• 不達時のみ 
プリントす 
る 

〇 

〇 

ネットワ—ク 
設定>プロト 
コル設定> 
POP 3 

POP 3 サー 
バー IP アド 
レス（ホスト 
名）とポート 
番号 

メール受信用の POP 3 サー 
バーの IP アドレス、 IPv 6- 
addr 形式、または FQDN 
(Fully Qualified Domain 
Name ) を設定します。 

また、 POP 3 サーバーで使 
用しているポート番号を設定 
します。 

英数字と「.」、 
「_」で、128 
バイト以内 

1〜65535 

- 

〇 


POP 受信パ 
スワードの暗 
号化 

POP 受信の認証に APOP を 
使用する場合は、 [ APOP 認 
証]にチェックを付けます。 

• オフ：使用 
しない* 

• オン：使用 
する 

- 

〇 


POP ユーザー 
名 

POP 3 サーバーに接続するた 
めのユーザー名を設定しま 
す。1ユーザーだけ設定でき 
ます。 

ASCII 図形文 
字（コード番 
号33〜126 
の文字）で、 

64バイト以内 

- 

〇 


POP ユーザー 
バスワード 

POP ユーザー名に対するパ 
スワードを設定し 、 [POP 
ユーザーパスワードの確認入 
力]にもう一度パスワードを 
入力します。 

ASCII 印字可 
能文字 
( ASCII 図形 
文字にスぺ一 
スを加えた 
コード番号 

32 ~ 126の 
文字）で、64 
バイト以内 

- 

- 


POP 3 サー 
バー確認間隔 

POP 3 サーバーにメールを 
確認する間隔を設定します。 

1〜120分 

10分* 

- 

〇 
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項目 

設定項目 

説明 

設定値 

受信フロトコルに 
よる設定の必要 





SMTP 

POP 3 

ネットワーク 
設定>プロト 
コル設定> 
SMTP サー 
バー 

SMTP サー 
バー IP アド 
レス（ホスト 
名）とポート 
番号 

メール受信用の SMTP サー 
バーの IP アドレス、 IPv 6- 
addr 形式、または FQDN 
(Fully Qualified Domain 
Name ) を設定します。 

また、 SMTP サーバーで使 
用しているポート番号を設定 
します。 

英数字と「.」、 
「_」で、128 
バイト以内 

1〜65535 

〇 

- 


本体メールア 
ドレス 

本機のメールアドレスを設定 
します。 

メールアドレ 
スとして登録 
可能な文字 
で、128バイ 
卜以内 

〇 

- 


SMTP 送信の 
認証 

SMTP 送信時の認証方法を 
設定します。 

• 利用しない* 

• POP 
before 
SMTP 

• SMTP 

AUTH 

〇 

- 


SMTP 

AUTH - □グ 
イン名 

認証が必要な SMTP サー 
バーの場合、認証用のユー 
ザー名を設定します。 

ASCII 図形文 
字（コード番 
号33~126 
の文字）で、 

64バイト以内 

〇 

- 


SMTP 

AUTH - パス 
ワード 

SIVTTP サーノ V — の認証パス 
ワードを設定します。 

ASCII 印字可 
能文字 
( ASCII 図形 
文字にスペー 
スを加えた 
コード番号 

32 ~ 126の 
文字）で、64 
バイト以内 

〇 

- 
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メールを送信する 


送信できる添付ファイル _ 

添付文書として送信できるのは、次のファイルです。 

• PDF ファイル （Adobe Acrobat 4 〜 Acrobat 8。ただし 、 PDF Bridge を使用する 
場合は PDF 1.5 以降で追加された一部機能が、 PostScript を使用する場合は PDF 1.4 
以降で追加された機能が使用できません。） 

• TIFF ファイル 


• XPS ファイル 


• JPEG ( JFIF ) ファイル 

補足 

• XPS とは 、 XML Paper Specification の略です。 


メールを 送信する 


ここでは 、 Outlook Express を例に、コンピューターからプリンターにメールを送信す 
る方法を説明します。 

1. お使いのメールソフトウェアで本文を作成し、 TIFF 、 PDF または XPS ファイルの添 
付文書がある場合は添付します。 

注記 

• お使いのメールソフトウェアの設定で、メール本文の形式をテキスト形式にしてください。メールの本 
文には、テキスト形式だけ使用できます。 

補足 

-添付文書の拡張子が、 「. t げ」、 「. pdf 」 または r . xpsj 以外の場合は、正しく印刷されないことがあります。 
•最大31文書まで添付できます。 

2. あて先に本機のメールアドレスを入力します。 

3. メールを 送信します。 

本機でメールを受信後、自動的に印刷されます。 


補足 

• メール本文、および添付文書は、受信プリンター側の以下の設定で印刷されます。 

• メール本文： A 4 サイズ、片面 

• TIFF ファイルの添付文書 ： CentreWare Internet Services の[エミュレーシヨン設定]にある 
[ TIFF / JPEG ] の[使用するメモリー設定]で設定されている値 

• PDF ファイルの添付文書：操作パネルの [ PDF ] > [プリント処理モード]が [PDF Bridge ] の 
場合は [ PDF ] で設定されている値、[プリント処理モード]が [ PS ] の場合は 、 CentreWare 
Internet Services の[エミュレーシヨン設定]にある [ PostScript ] の[使用するメモリー設定] 
で設定されている値 

• XPS ファイルの添付文書： XPS に含まれる PrintTicket の設定（操作パネルの [ XPS ] の設定に 
よって動作は異なります） 


メールを手動で受信して印刷する 


本機では、メールを受信すると自動的に印刷されますが、操作パネルから手動でメールを 
受信し、印刷することもできます。 

1. 操作パネルの〈セキュリティー/サンプル 
プリント〉ポタンを押します。 


フリントメニュー 
セキ1リテイ-/リント 
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2. [メール受信プリント]が表示されるまで、 
<▼> ボタンを押します。 


3. <►> または 〈0 K > ボタンで選択します。 

受信を開始させる画面が表示されます。 


4. <0 K > ボタンを押します。 

メールの受信が始まります。受信後、文書 
が印刷されます。 


5. 印刷が終わると、自動的にプリント画面に 
戻ります。 



メールによる文書送信時のご注意 


セキュリティーに関するご注意 


メールは、世界中のコンピューターとつながったインターネットを伝送経路として使用し 
ます。そのため、第三者に盗み見られたり、改ざんされたりしないよう、セキュリティー 
に関しての注意が必要です。 

したがって、重要情報はセキュリティーが確保されているほかの方法を利用することをお 
勧めします。また、不用メールの受信を防止するため、本機のメールアドレスを、不用意 
に第三者に開示しないことをお勧めします。 


受信許可ドメインの設定 


本機では、特定のドメインからだけのメールを受信するように設定できます。 

受信許可ドメインの設定方法については 、 CentreWare Internet Services のヘルプを 
参照してください。 

インターネットプロバイダーと本機を接続してメール機能を使用するとき 
のご注意 


• インターネットプロバイダーとの契約が定額制、常時接続でない場合、本機がメール 
サーバーに受信データを定期的に取りに行くため、その都度電話料金がかかります。 

• IP マスカレードされた環境で接続してください。本機にグローバル IP アドレスを割り 
当てて接続した場合の動作は保証しません。 

• POP 受信を行う場合には、必ず本機専用のメールアカウントを申請してください。ほ 
かのユーザーと共通のメールアカウントを使用すると、トラブルの原因になります。 

• インターネットの回線速度が遅い場合、画像データなど容量の多いデータの受信に時間 
がかかることがあります。 

• SMTP 受信を許可しているプロバイダーもあります。その場合、プロバイダー側と綿密 
な調整が必要です。 

• プライべ一トセグメントに MTA を立てて運用している環境への設置は、運用形態に合 
わせてください。 
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4 用紙について 


4.1 用紙について 


適正でない用紙を使用した場合、紙づまりや印字品質の低下、故障、および装置破損の原 
因になることがあります。本機に適した用紙を使用してください。 


△警告 

• 電気を通しやすい紙（折り紙/力ーボン紙/導電性コーティングを施された紙など）を 
使用しないでください。シヨートして火災の原因となるおそれがあります。 


使用できる用紙 


用紙のサイズと用紙種類 


各トレイにセツトできる用紙のサイズ、用紙種類、最大収容枚数は、次のとおりです。 
補足 

-メートル坪量とは、 lm 2 の用紙1枚の質量をいいます。 


用紙トレイ 

サイズ 

用紙種類（メー トル坪量） 

最大収容枚数 

手差しトレイ 

A 3 I 17*、 B 4 I i 7* x A 4 A 4 I pU 

B 5 D 、 B 5 D 、 A 5 D 、 A 5 D 、 
A 6 D 、 B 6| Z ? 
nxl 7'0, llxl 5 ,, D 、 
8.5 x 14" D , 8.5 x 13" D 、 

8.5 x 1 rCP 、8.5 x 1 rD 、 

9 x 11" (表紙レター） D 、 

12 xl 8” D 、5 x 7" D ， 

表紙 A 4 (223 x 297 mm ) D 、 

SRA 3 (320 x 450 mm ) D 、 

はがき D 、 往復はがき D 、 

封筒（長形 3 号 D 、 C 5 D 、 

C 4 D )、 

長尺紙 A (297 x 900 mm ) C ?、 

長尺紙 B (297 x 1200 mm ) 〇、 
ユーザー定義（幅88.9〜 320 mm 、 
長さ98.4〜1200 mm ) 

普通紙 （60 〜 79 g / m 2 )、 

再生紙 （60 〜 79 g / m 2 )、 

上質紙（80~ 105 g / m 2 )、 

薄紙 （55~59 g / m 2 )、 

厚紙1 (106 〜 169 g / m 2 )、 

厚紙2 (170 〜 256 g / m 2 )、 

ラペル紙、 

コート紙1 (106 〜 169 g / m 2 )、 
コート紙2 (170 〜 256 g / m 2 )、 
OHP フイルム 

100枚 ( P 紙)、 

または 10 mm 以下 

注記 

• コート紙は、1枚ず 
つセツトしてくださ 
い。多数枚セツトし 
て使用すると、用紙 
が湿気を含んで複数 
枚が重なって機械に 
入り、故障の原因に 
なります。 

トレイ1(標準） 

A 3 D 、 B 4 D 、 A 4 D 、 A 4 D 、 

B 5 D 、 巳5〇、 A 51113 x 

11 x 1 7'〇, 8_5 xl 4" D 、 

8.5 x 13 n D 、8_5 xll " D 、 

8.5 x 11" D 、 

ユーザー定義 

(幅139.7〜 297 mm 、 

長さ182■〇〜43 1.8 mm ) 

普通紙 （60 〜 79 g / m 2 )、 

再生紙 (60 〜 79 g / m 2 )、 

上質紙（80~ 105 g / m 2 )、 

厚紙1 (106 〜 169 g / m 2 )、 

厚紙2 (170 〜 256 g / m 2 )、 

ラペル紙、 

コート紙1 (106 〜 169 g / m 2 )、 
コート紙2 (170~256 g / m 2 )、 
OHP フイルム 

560枚 ( P 紙) 
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用紙トレイ 

サイズ 

用紙種類（メートル坪量） 

最大収容枚数 

トレイ2〜4 
(オプション） 

A 3 | _ pU B 4| A 4 A 4|_^\ 

B 5 D 、 B 5 D 、 A 5 D 、 
llxl 7" D 、8_5 x 14" D 、 

8.5 x 13" D 、8_5 xlTD 、 

8.5 x 1 V ' D 、12 x 18 ,， D *\ 

SRA 3 (320 x 450 mm ) D * 1 、 

ユーザー 定義 

(1 トレイモジュール：幅139.7〜 
320.0 mm , 長さ182.0〜 

457.2 mm ) 

(3 トレイモジュール：幅139.7〜 
297.0 mm , 長さ182■〇〜 

431.8 mm ) 

普通紙 （60~79 g / m 2 )、 

再生紙 （60~79 g / m 2 )、 

上質紙（80~ 105 g / m 2 )、 

厚紙1 (106 〜 169 g / m 2 )、 

厚紙2 (170 〜 256 g / m 2 )、 

ラベル紙、 

コート紙1(106〜 169 g / m 2 )、 
コート紙2 (170〜 256 g / m 2 )、 
OHP フイルム 

各トレイ560枚 ( P 紙） 


:1トレイモジュール（オプション）を取り付けているときにだけセツトできます。 


注記 

• 用紙は、そのサイズや種類に応じて、必ず適切なトレイにセットしてください。また、プリンタードラ 
イバーや操作パネルでは、正しい用紙サイズ、用紙種類、用紙トレイを選択して印刷してください。 
用紙のセットや、設定方法が適切でないと、紙づまりの原因になります。 

•水、雨、蒸気などの水分により、印刷面の画像がはがれることがあります。詳しくはお買い求めの販売 
店、またはサービス窓口にお問い合わせください。 

■両面印刷ができる用紙 

両面印刷ユニット（オプション）を使って、両面印刷ができる用紙のサイズ、用紙種類は、 
次のとおりです。 


サイズ 

用紙種類 

A 3 1 J 、 B 4 1 ' A 4 D 、 

A 4 D ' B 5 D 、 B 5 D 、 A 5 D 、 A 5 D 、 B 6 D 

1 1 x 17" D 、8_5 x 14" D 、8.5 x 13" D 、 

8_5 xl l " D 、8.5 xl l " D 、 SRA 3(320 x 450 mm ) D 、 

11 xl 5" D 、 表紙 A 4(223 x 297 mm ) D 、 

9 x 11" (表紙レター） D 、12 x 18 "D 

ユーザー定義(幅 128 ■〇〜 320.0 mm 、 長さ139.7〜 

457.2 mm ) 

普通紙 （60 〜 79 g / m 2 )、 

再生紙 （60~79 g / m 2 )、 

上質紙 （80 〜105 g / m 2 )、 

厚紙1 (106 〜 169 g / m り 
コート紙1(106- 169 g / m 2 ) 


:手差しトレイにセツトした場合だけ、両面印刷できます。 


補足 

• 自動で両面印刷ができないサイズや種類の場合は、一度印刷した用紙（本機で片面を印刷した場合に限 
る）をセツトして、手動でうら面に印刷してください。このとき、プリンタードライバーでは、用紙種 
類を [XXX うら面]に設定します。 

• 紙質や用紙の繊維方向などによっては、正常に印刷されない場合があります。標準紙の使用をお勧めし 
ます。 
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使用できる用紙の規格 


一般に市販されている用紙（一般紙と呼びます）に印刷する場合は、下表の規格に合った 
用紙を購入してください。ただし、より鮮明に印刷するためには、標準紙の使用をお勧め 
します。 


用紙トレイ 

規格（メー トル坪量） 

手差しトレイ 

55〜 256 g / m 2 

トレイ1 

60〜 256 g / m 2 

トレイ2〜4 (オプション） 

60〜 256 g / m 2 


標準紙または使用確認済みの用紙 


本機の標準紙、または使用できることを確認している用紙の一部を紹介します。 

また、再生紙については、次項の「再生紙の利用について」 （ P . 94) もあわせてご覧くだ 
さい。 

これ以外の用紙については、お買い求めの販売店、またはサービス窓口にお問い合わせく 
ださい。 


商品名 

メートル坪量 

用紙種類の 
設定 

画質の 

処理 

用紙の特長と使用上の注意 

P 紙 

氺標準紙 

64 g / m 2 

普通紙 

B 

社内配布資料や一般オフィス用の中厚口用紙 

C 2 (シー • ツー）紙 
氺標準紙 

70 g / m 2 

普通紙 

B 

一般オフィス用で、白黒、カラーのどちらにも 
適している、うら写りが少ない用紙 

ブライトリサイクル 

67 g / m 2 

再生紙 

C 

古紙ノ ゞ ルプ70%で、上質紙と同等の白さと長期 
保存性に優れたリサイクル PPC 用紙 

DR 紙 

76 g / m 1 - 

再生紙 

C 

古紙パルプ70%配合のカラー用再生紙（エコ 
マーク付き） 

ecolor 081 

81.4 g / m 2 

再生紙 

D 

新聞古紙を主原料とした再生パルプを100%使 
用した用紙 

グリーン購入法にも適合した環境配慮型の用紙 
です。 

J 紙 

82 g / m 2 

上質紙 

A 

企画書や色見本など、幅広く使用できる上質紙 

JW 紙 

81 g / m 2 

上質紙 

A 

高白色のカラープリンター用紙 

JD 紙 

98 g / m 2 

上質紙 

A 

カタログやコピー冊子など幅広く活用できる両 
面紙 

P (厚口）紙 

78 g / m 2 

普通紙 

B 

うら写りが少なく、両面印刷に適した厚口用紙 

クリーンべ—パ—紙 

75 g / m 2 

普通紙 

B 

発塵が少ない筆記特性にも優れた高速プリン 
ター対応の用紙 

Ncolor 081 

81.4 g / m 2 

上質紙 

A 

丄 JD 紙よりも高白色のカラー用紙 
植林木100%で環境に配慮した用紙です。 

Ncolorl 04 

1 04.7 g / m 2 

上質紙 

A 

Ncolorl 57 

157 g / m 2 

厚紙1 

A 

Ncolor 209 

209.3 g / m 2 

厚紙2 

A 
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商品名 

メートル坪量 

用紙種類の 
設定 

画質の 

処理 

用紙の特長と使用上の注意 

Color Copy 

90/100 g / m 2 

上質紙 

A 

高白色、高平滑な上質紙 


120/160 g / m 2 

厚紙1 

A 



200/250 g / m 2 

厚紙2 

A 


OK プリンス上質 

104.7 g / m 2 

上質紙 

A 

適度な白色度と不透明度がある上質紙 


127.9/157 g / m 2 

厚紙1 

A 



209.3 g / m 2 

厚紙2 

A 


JD コート紙 

127.9/157 g / m 2 

コー ト紙1 

- 

カタログ、リーフレットなどの制作に適した両 
面コート紙。手差しトレイに1枚ずつセットし 
てください。 


104 g / m 2 

ユーザー 
定義5 

S 

ミラーコートプラチナ 

157 g / m 2 

コート紙1 

- 

手差しトレイに1枚ずつセットしてください。 


256 g / m 2 

コート紙2 

- 


0 K トップコート N 

128 g / m 2 

コート紙1 

- 


OHP フイノレ厶 A 4 クリア 
( GAAA 5224) 


OHP 

フイルム 


枠なし OHP フイルム 
手差しトレイにセットできます。 

また、排出された OHP フィルムは貼り付きの 
おそれがあるので、約20枚を目安にセンター 
トレイから取り出し、よくさばいて温度を下げ 
てください。 

ラベル用紙 ( V 860/ 
V 862) 


ラペル紙 


シール用紙です。1面のタイプと20面の2種 
類があります。 

補足 

• 紙の特性上、カールが発生することがありま 
す。連続で使用する場合は、早めにセンター 
トレイから用紙を取り除いてください。また、 
ラベル紙を取り扱うときには、ラベル紙の取 
扱説明書も参照してください。 

郵便はがき 

190 g / m 2 

厚紙2 

A 

手差しトレイにセットできます。 

郵便往復はがき 

190 g / m 2 

厚紙2 

A 


Ncolor 封筒 

1 04.7 g / m 2 

厚紙2 

A 

手差しトレイにセットできます。 

使用できるサイズは、「用紙のサイズと用紙種 
類」 （ P .90) を参照してください。 
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再生紙の利用について 


本機は、環境にやさしい再生紙などがこ'利用いただけるように設計されています。 

環境に配慮した用紙として、再生紙に加え、一般上質紙についても森林認証パルプ d や 
植林木を原料とした環境配慮型パルプを採用するように努めています。 

こ'利用できる再生紙の種類は、67〜 79 g / m 2 です。参考例を以下に示します。 


商品名 

坪量（連量） 

古紙 
配合率 

ECF 
パルプ 
配合率 #2 

パルプ 

原料 

用紙トレイに設定 
する用紙種類 

画質の 

処理 

C 2 r 

氺標準紙 

70 g / m 2 

(60 kg ) 

70% 

30% 

特になし 

再生紙 

C 

WR 100 

氺標準紙 

67 g / m 2 

(58 kg ) 

100% 

0 % 

特になし 

再生紙 

C 

Green 100 

67 g / m 2 

(58 kg ) 

100% 

0 % 

特になし 

再生紙 

C 

リサイクル カラー 
ペーパー100 

67 g / m 2 

(58 kg ) 

100% 

0 % 

特になし 

再生紙 

C 

C 2 

氺標準紙 

70 g / m 2 

(60 kg ) 

0% 

100% 

森林認証パルプ 
30%配合 

普通紙 

B 


上記の商品は2007年11月現在、グリーン購入ネツトワーク （ GPN ) データベース登 
録商品です。 

*1 森林認証パルプとは、独立した第三者機関により、適切に管理されていると認証され 
た森林から生産されたパルプです。 

*2 ECF パルプ配合率とは、 ECF 方式で製造されたパルプの配合率です。塩素系漂白剤に 
塩素ガスを使用せず、有機塩素化合物がほとんど発生しない二酸化塩素を主に使用し、 
酸素系漂白剤と組み合わせた漂白方法です。製紙工場での排水時の残留塩素も大幅に 
削減されます。 

*3 用紙を用紙トレイにセツトするときには、セツトした用紙に合わせて、用紙種類を設 
定してください。詳細は、「トレイの用紙撞類を変更する」 ( P .102) を参照してくださ 

い0 
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使用できない用紙 


次のような用紙は、使用しないでください。紙づまりや故障、および装置破損の原因にな 
ります。 

• フルカラー OHP フィルムのように、推奨していない OHP フィルム 

•インクジェット専用紙、インクジェット用 OHP フィルム、インクジェット用郵便はがき 

• 厚すぎる用紙、薄すぎる用紙 

• 他のプリンターやコピー機で、一度印刷された用紙 

• しわや折れ、破れのある用紙 

• 湿っている用紙、ぬれている用紙 

• 波打っている用紙、反っている（力ールしている）用紙 
• 静電気で密着している用紙 
• 貼り合わせた用紙、のりが付いた用紙 
• 絵入りのはがき 

• 紙の表面が特殊コーティングされた用紙 
• 表面加工したカラー用紙 
• 熱で変質するインクを使った用紙 
• 感熱紙 
• 力ーボン紙 

• ホチキス、クリップ、リボン、テープなどが付いた用紙 
• ざら紙や繊維質の用紙など、表面がなめらかでない用紙 

• 酸性紙を使用した場合は、文字ボケが出ることがあります。そのときは、中性紙に替え 
てください。 

• 凹凸や止め金のある封筒 

• 台紙全体がラベルなどで覆われていないものや、カットされているラベル用紙 
• タックフィルム 
• 水転写紙 
• 布地転写紙 

注記 

• 絵入りのはがきを給紙すると、絵柄裏写り防止用の粉が用紙搬送口ールに付着し、給紙できなくなるこ 
とがあります。 

用紙の保管と取り扱い _ 

適切な用紙でも、保管状態が悪い場合には変質し、紙づまりや力ール、印字品質の低下、 
故障の原因になります。用紙を保管するときは、次のことに気をつけてください。 

用紙の保管場所 _ 

• 温度：10〜 30 °C 
• 相対湿度： 30〜65% 
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保管上の注意 


• 開封後、残りの用紙は包装してあった紙に包み、キャビネツトの中や湿気の少ない場所 
に保管してください。 

• 用紙は立てかけずに、平らな場所に保管してください。 

• しわ、折れ、カールなどが付かないように保管してください。 

• 直射日光の当たらない場所に保管してください。 

4.2 用紙をセツトする 


ここでは、手差しトレイ、およびトレイ1〜4に用紙をセツトする方法を説明します。 

手差しトレイに用紙をセツトする 


注記 

• 本機では、電源を入れた状態で用紙をセツトしてください。 

• 種類が違う用紙を同時にセツトしないでください。 

• 印刷中は、用紙を取り除いたり、追加したりしないでください。紙づまりの原因になります。 

• 手差しトレイには、用紙以外のものを置かないでください。また、無理な力を加えて、手差しトレイを 
押し下げないでください。 


1. 手差しトレイを倒します。 

必要に応じて、延長トレイを引き出します。 
延長トレイは、2段階に引き出せます。 



2. 印刷する面を下にして、用紙をセットしま 
す0 

注記 

• 種類やサイズが異なる用紙を一緒にセットしないで 
ください。紙づまりの原因になります。 



注記 

• はがきなどの厚い紙に印刷する場合で、用紙が機械に 
送られないときは、用紙の先端を右図のようにカール 
させてからセットしてください。ただし、用紙を曲げ 
すぎたり、折れ目をつけてしまうと、紙づまりの原因 
となります。 

補足 

• はがき、封筒、長尺サイズの用紙をセットする場合は、 
各用紙によってセット方法が異なります。「手差し卜 
レイに封筒やはがきをセットする場合の向き」 
( P . 97)、「3.3定形外/長尺サイズの用紙に印刷する」 
( P . 63) を参照してください。 
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3. 用紙ガイドを動かして、用紙の端に合わせ 
ます。 


注記 

• 用紙ガイドは、軽く当ててください。用紙に対して、 
用紙ガイドのセツト幅が狭すぎたり、ゆるかったりす 
ると紙づまりの原因になります。 

• 用紙上限線を超える量の用紙をセツトしないでくだ 
さい。紙づまりの原因になることがあります。 



補足 

• 手差しトレイの用紙に印刷する場合は、印刷時にプリンタードライバーで、セツトした用紙のサイズと 
種類を設定します。詳しくは、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。 

• PDF ファイルを Ipr などで印刷する場合のように、プリンタードライバーを使用しないで印刷するとき 
は、操作パネルで用紙種類を設定します。詳しくは、「[トレイの用紙種類 ] j ( P .153) を参照してくだ 
さい。 


手差しトレイに封筒やはがきをセツトする場合の向き 


手差しトレイに、はがきや封筒をセツトする場合は、セツトする用紙の向きを注意してく 
ださい。 



注記 

• きれいに印刷するためには、次のような封筒は使用しないでください。 

• カールやよじれがある封筒 

• 貼り付いている封筒、破損している封筒 

•窓、穴、ミシン目、切り抜き、エンボスがある封筒 

• ひもや金属製の留め金が付いている封筒や、折り曲げ部分に金属片を使用している封筒 
• 切手が貼ってある封筒 

• フラップを閉じたときに糊がはみ出している封筒 
• ふちがギザギザな封筒や、隅が折れている封筒 
• 表面にしわや凹凸、貼り合わせなどの加工をしてある封筒 
• のり付き封筒 

• やむをえず、のり付き封筒を使用する場合は、フラップを閉じて、フラップを差し込み口に向けてセッ 
卜します。のり付き封筒をフラップを開けてセツトすると、機械の故障の原因になります。 
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トレイ 1 〜4に用紙をセツトする 


ここでは、トレイ1に用紙をセツトする例で説明します。用紙をセツトする方法は、どの 
トレイでも同じです。 


注記 

• 印刷中は、用紙を取り除いたり、追加したりしないでください。紙づまりの原因になることがあります。 
• 本機は、電源を入れた状態で用紙をセツトしてください。 




3. よこの用紙ガイドクリツプを指でつまみな 
がら、トレイの右側に移動します。 


4. 印刷する面を上にして、用紙の先端を左手 
前にそろえてセツトします。 


注記 

• 種類が異なる用紙を一緒にセツトしないでください。 
紙づまりの原因になります。 

• 用紙上限線を超える量の用紙をセツトしないでくだ 
さい。紙づまりの原因になることがあります。 
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トレイ 1 〜 4 に定形サイズの用紙をセツトした場合は、用紙のサイズと向きは、機械が 
自動的に検知しますが、定形外サイズの用紙をセツトした場合は、操作パネルでサイズを 
設定します。 

また、用紙の種類も自動的に検知できないため、設定が必要です。用紙の種類の設定が、 
トレイにセツトされている用紙と合っていないと、トナーが用紙に定着しなかったり、用 
紙が汚れたり、印字品質が悪くなったりすることがあります。正しく、用紙種類を設定し 
てください。工場出荷時の設定では、各トレイとも普通紙に設定されています。 

参照 

• 「トレイの用紙サイズを設定する」 （ P .100) 

• 「トレイの用紙種類を変更する j ( P .102) 


補足 

• 本機は、設定された用紙の種類に応じて、画質の処理をします。地合いの悪い用紙や、名刺用紙などの 
特殊な厚紙を使用する場合は、さらに、操作パネルで[用紙の画質処理]の設定が必要なことがありま 
す。画質については、「[用紙の画質処理]」 （ P .157) を、設定方法については「用紙別の画質処理を設 
定する j ( P .104) を参照してください。 

• 用紙の種類は、印刷時にプリンタードライバーで変更することもできます。手順については、「3.4卜 
レイ1〜4の用紙種類を変更して印刷する」 （ P . 67) を参照してください。 
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トレイの用紙サイズを設定する 


ここでは、操作パネルでトレイ1〜4の用紙サイズを定形外サイズに設定する方法を説 
明します。 

補足 

• 定形外サイズから定形サイズの用紙に変更した場合は、以下の手順9で[自動]を選択してください。 
セットした用紙のサイズと向きは、本機が自動的に検知します。 


1. 操作パネルの〈メニュー〉ボタンを押して、 
メニュー画面を表示します。 


2. [機械管理者メニュー]が表示されるまで、 
<▼> ボタンを押します。 


3. <►> または <0 K > ボタンで選択します。 

[ネットワーク/ポート設定]が表示されま 
す。 


4. [プリント設定]が表示されるまで、 
〈▼〉ボタンを押します。 


5. <►> または 〈0 K > ボタンで選択します。 

[用紙の置き換え]が表示されます。 


6. [トレイの用紙サイズ]が表示されるまで、 
<▼> ボタンを押します。 


7. <►> または <0 K > ボタンで選択します。 

[トレイ 1] が表示されます。 


8. 設定したいトレイが表示されるまで、〈▼> 
ボタンを押したあと、〈►〉または 〈0 K > 
ボタンで選択します。 

現在の設定値が表示されます。 


9. [定形外]が表示されるまで〈▼>ボタンを 
押します。 


10. <►> または < OK > ポタンで選択します。 
[たて （ Y ) 方向のサイズ]が表示されます。 


11.<►> または < OK > ポタンで選択します。 
現在の設定値が表示されます。 
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12.〈▲〉〈▼〉 ボタンで、たて方向のサイズを 
入力し、 〈0 K 〉 ボタンで決定します。 

(例： 297 mm ) 


13.たて方向のサイズの設定が終わったら、よ 
こ方向のサイズを設定します。 

<◄> または〈戻る〉ボタンで、[たて （ Y ) 
方向のサイズ]に戻ります。 


14. 〈▼〉ボタンを押します。 

[よこ（ X )方向のサイズ]が表示されます。 


15. <►> または <0 K > ポタンで選択します。 
現在の設定値が表示されます。 


16. <▲〉〈▼〉ボタンで、よこ方向のサイズを 
入力し、 〈0 K 〉 ボタンで決定します。 

(例： 432 mm ) 


17. ほかのトレイも設定する場合は、〈◄>また 
は〈戻る〉ポタンを押して手順8に戻り、同 
様に設定します。 

設定を終了する場合は、〈メニュー〉ボタン 
を押して、プリント画面に戻ります。 


たて （ Y ) 方向のサイス， 
• 297111111 


トレイ1の定形外 
たて （ Y ) 方向のサイス' 


トレイ1の定形外 
よこ（ X )方向のサイス' 


よこ( X )方向のサイス. 
•182 mm 


よこ( X )方向のサイス. 
• 432 mm 
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トレイの用紙種類を変更する 


用紙の種類の設定が、トレイにセツトされている用紙と合っていないと、トナーが用紙に 
定着しなかったり、用紙が汚れたり、印字品質が悪くなることがあります。 

ここでは、操作パネルでトレイの用紙種類を設定する方法を説明します。 


注記 

• 設定した用紙種類で、トナーが用紙に定着しなかったり、用紙が汚れたりするなどの現象が発生する場 
合は、別の用紙種類の設定に変更して、印刷してみてください。たとえば、普通紙を設定していた場合 
は上質紙や再生紙に設定を変更して印刷してみてください。 

補足 

• 用紙と操作パネルでの設定値については、「標準紙または使用確認済みの用紙」 （ P . 92) の表を参考にし 
てください。 


1. 操作パネルの〈メニュー〉ボタンを押して、 
メニュー画面を表示します。 


2. [機械管理者メニュー]が表示されるまで、 
<▼> ボタンを押します。 


3. <►> または 〈0 K > ボタンで選択します。 

[ネットワーク/ポート設定]が表示されま 
す。 


4. [プリント設定]が表示されるまで、 
〈▼〉ボタンを押します。 


5. <►> または 〈0 K > ポタンで選択します。 

[用紙の置き換え]が表示されます。 


6. [トレイの用紙種類]が表示されるまで、 
〈▼〉ボタンを押します。 


7. <►> または <0 K > ボタンで選択します。 

[トレイ 1] が表示されます。 


8. 設定したいトレイが表示されるまで<▼〉ボ 
タンを押したあと、〈►>または 〈0 K 〉 ボ 
タンで選択します。 

現在の設定値が表示されます。 


9. 設定したい用紙種類が表示されるまで、 
〈▼>ボタンを押します。 

(例： OHP フイルム） 


10. < OK > ボタンで決定します。 
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11. ほかのトレイも設定する場合は、 <◄> また 
は〈戻る〉ボタンを押して手順8に戻り、 
同様に設定します。 

設定を終了する場合は、〈メニュー〉ボタン 
を押して、プリント画面に戻ります。 
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用紙別の画質処理を設定する _ 

本機は、設定された用紙の種類に応じて画質の処理をします。使用する用紙によって、画 
質の処理方法を変更する場合は、次の手順で設定してください。 


1. 操作パネルの〈メニュー〉ボタンを押して、 
メニュー画面を表示します。 


2. [機械管理者メニュー]が表示されるまで 
<▼) ボタンを押します。 


3. <►> または <0 K > ポタンで選択します。 

[ネットワーク/ポート設定]が表示されま 
す。 


4. [プリント設定]が表示されるまで 
<▼> ボタンを押します。 


5. <►> または <0 K > ポタンで選択します。 

[用紙の置き換え]が表示されます。 


6. [用紙の画質処理]が表示されるまで、 <▼> 
ボタンを押します。 


7. <►> または <0 K > ボタンで選択します。 

[普通紙]が表示されます。 


8. 設定したい用紙種類が表示されるまで、 
<▼〉ボタンを押したあと、 <►> または 〈0 K 〉 
ボタンで選択します。 

現在の設定値が表示されます。 

9. 設定したい画質が表示されるまで、〈▼>ボ 
タンを押します。（例： D ) 


10. < OK > ボタンで決定します。 



11. ほかの用紙も設定する場合は、 <◄> または 
〈戻る〉ボタンを押して手順8に戻り、同様 
に設定します。 

設定を終了する場合は、〈メニュー〉ボタン 
を押して、プリント画面に戻ります。 
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自動トレイ選択について 


プリンタードライバーのプロパティダイアログボックスで、[トレイ/排出]タブの[用 
紙トレイ選択]を[自動]にして印刷を指示すると、機械は印刷する原稿のサイズと向き 
から、該当するトレイを選択します。これを、自動トレイ選択と呼びます。 

この自動トレイ選択で、該当するトレイが複数ある場合は、操作パネルの[トレイの用紙 
種類]に設定されている値を[用紙の優先順位]にあてはめ、優先順位が高いトレイを選 
択します。このとき、[用紙の優先順位]を[設定しない]に設定しているトレイは、自 
動トレイ選択の対象にはなりません。また、[用紙の優先順位]がまったく同じ場合は、 
[トレイの優先順位]で決定されます。 


たとえば • 


fh レイにセツトされている用紙 1 


ffe 定1 用紙種類の優先順位- 

普通紙 M 位 
再生紙 ► 1位 
うら紙►しない 
ユーザー定義用紙1 ► しない 
ユーザー定義用紙2 ► しない 
ユーザー定義用紙3 ► 2位 
ユーザー定義用紙4 ► しない 
ユーザー定義用紙5 ► しない 


定 I 卜しィの優 ffllli 位- 
トレイ U 1位 
トレイ2位 
トレイ3 ► 3位 
トレイ4位 



トレイ A4D 再生紙 


トレ 1 の用祇悝頰 

トレイ 1 ►再生紙 . 

1 位 


トレイ A4 □うら紙 


トレイ 2 ►うら紙 . 

しない 


トレイ 3 卜 A4D 普通紙 


トレイ 3 ►普通紙 . 

1 位 


トレイ钟 A4 □普通紙 


トレイ 4 ►ユーザー定義用紙 3 - 

2 位 


璐定/ 

f レィ_再生紙1 しィ1一輔 丨 
I トレイ 3> A 4 D 再生紙] ^ - 


補足 

• 手差しトレイは、自動トレイ選択の対象外です。 

• 自動トレイ選択で該当するトレイがなかったときには、用紙補給を促すメッセージが表示されます。こ 
のメッセージを表示しないで、原稿サイズに近いサイズの用紙か、大きい用紙に印刷するように設定す 
ることもできます（用紙の置き換え機能)。 

• 印刷中に用紙がなくなったときは、印刷していた用紙と同じサイズで同じ向きの用紙が入ったトレイを 
選択して、印刷を続けます（自動トレイ切り替え機能)。このとき、[用紙の優先順位]を[設定しない] 
に設定している種類の用紙が入ったトレイには、切り替えません。 

• 同じ種類の用紙でも、用紙に名前を付けて、ユーザー定義用紙として設定することもできます。たとえ 
ば、青色の普通紙をセットしている場合に、「フツウシ Blue 」 といった名前を付けると、ほかの普通紙 
と区別できます。 

参照 

• 「[プリント設定]」 （ P _152) 
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下の図は、共通メニューの階層の一部を示したものです。 


メニュー ー メーター 確認 


-機械管理者 

メニュー 


メーター1 
メーター2 
メーター3 


-ネットワーク/ 
ポート設定 


しシステム設定 




パラレル 




ポートの起動— 

-プリントモード 
指定 


/ 

\ / \ 


/ 

\ . 

共通メニュー 

メニュー項目 

項目 


候補値 


5 操作パネルでの設定 


5.1 共通メニューの概要 


メニューの構成 


メニューには、共通メニューとモードメニューがあります。本書では、主に共通メニュー 
について説明します。 

補足 

• モー•ドメニューの [201 H ]、[ HPGL ]、[ PCL ] は、ェミュレーションキット（オプション）または、 
PostScript ソフトウェアキット（オプション）が取り付けられている場合に表示されます。 

• [ PostScript ] は、 PostScript ソフトウェアキット（オプション）が取り付けられている場合に表示 
されます。 



共通メニューは、すべてのフリントモードに共通の項目を設定する画面です。 
共通メニューは、次のような階層で構成されています。 


• 共通メニュー>メニュー項目>項目>候補値 


X 


S LI- ^ ^ 

一 IE 一一 「 H 

起停自 A 
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共通メニューの各メニューの概要は、次のとおりです。 


共通メニュー 

内容 

詳細説明の参照先 

プリント言語の設定 

[201 H ] 

201 H エミュレーシヨンモードの設定をします。 

本機に同捆されているプリンター 
ソフトウェア CD - ROM 内のェ 
ミュレーシヨン設定ガイド 


[ ESCP ] 

ART IV 、 ESC / P エミュレーシヨンモードの設定をしま 
す。 

本機に同捆されているプリンター 
ソフトウェア CD - ROM 内のェ 
ミュレーシヨン設定ガイド 


[ HPGL ] 

HP - GL 、 HP - GL /2 エミュレーシヨンモードの設定をし 
ます。 

本機に同梱されているプリンター 
ソフトウェア CD - ROM 内のェ 
ミュレーシヨン設定ガイド 


[ PDF ] 

PDF ファイルを直接印刷するための設定をします。 

「[ PDF ]」( P . 111 ) 


[ PCL ] 

PCL エミュレーシヨンモードの設定をします。 

本機に同梱されているプリンター 
ソフトウェア CD - ROM 内のェ 
ミュレーシヨン設定ガイド 


[ PostScript ] 

PostScript に関する設定をします 0 

r [ PostScript ] j ( P .114) 


[ XPS ] 

XPS ファイルを直接印刷するための設定をします。 

「[ XPS ]」（ P .115) 

レポート/リスト 

各種レポート/リストを印刷します。 

「レポート/リストを印刷する j 

( P . 216) 

メーター確認 

印刷した枚数を操作パネルのディスプレイに表示しま 
す0 

「カラーモード別に総印刷枚数を 
確認する（メーター)」 （ P .220) 

機械管理者メニュー 

[ネットワーク/ポート設定] 

コンピューターに接続されている本機のインターフェイ 
スの種類、およびその通信に必要な条件を設定します。 

「ネットワーク/ポート設定」 

( P . 11 6) 


[システム設定] 

節電モードや異常警告音の設定など、プリンター本体の 
基本的な動作に関する設定をします。また、メニュー項 
目の設定が誤って変更されることを防ぐために、メ 
ニュー項目の設定操作に対し、暗証番号を設定します。 

「[システム設定]」 （ P .141) 


[プリント設定] 

自動トレイ選択や用紙トレイについて設定します。 

「[プリント設定]」 （ P .152) 


[メモリー設定] 

各インターフェイスのメモリーやフォームメモリーの容 
量を変更します。 

「[メモリー設定]」 （ P _164) 


[画芦補正' 1 

印刷画質の色階調がずれたときに、階調を補正します。 

「[画質補正]」 （ P .167) 


[初期化/データ削除] 

プリンターの設定値や八ードディスクの初期化、フォー 
ムデータの削除をします。 

「[初期化/データ削除]」 ( P .169) 

言語切り替え 

操作パネルの表示言語を切り替えます。 

「[言語切り替え]』 （ P .171) 


参照 

• メニュー項目を設定するための基本的な操作方法：「基本的な操作方法」 （ P .108) 
補足 

• XPS とは 、 XML Paper Specification の略です。 
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設定を変更する 


基本的な操作方法 


メニュー画面を表示したり、各メニューで階層を移動しながらプリンターの設定をしたり 
するには、操作パネルの次のボタンを押します。 


メニュー画面を表示する 

_ (プリント画面）_ _(メニュー画面) 

プリントできます 1 I メニュー 

' フ°リント言語の設定 


〈▲〉 同階層のメニューや項目を表示する 


〈メニ:1-> 


(候補値選択画面) 


メニュー 

<0 K > / <►> 

機械管理者た】- 


ポー トの起動 

機械管理者)(二 1- 

〈戻る〉/〈◄〉 

ネットワ-ク/ホ’-卜設定 


起動 


<0 K > /〈►>選択して1つ下の階層に移動する 
〈戻る〉/〈◄>1つ上の階層に戻る 


メニュー画面を終了する 


<0 K > 

値を確定する 

ポートの起動 
§ 起動 

(確定すると候補値の 
前に#が付きます） 


補足 

• 一度 <0 K > ボタンを押して確定した値 （* が付きます）を変更するときは、はじめから設定し直してく 
ださい。 

• 項目によって、設定を有効にするには本機の再起動が必要な場合があります。その場合は、メニュー画 
面を終了したとき、自動的に本機が再起動します。 


設定した値を、初期値に戻すには 


初期値に戻したい項目を表示させて、 <▲> と〈▼>ボタンを同時に押します。 

変更処理が終了すると工場出荷時の値が表示されます。 <0 K 〉 ボタンを押すと、値が確定 
されます。 
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操作例：スリープモードへの移行時間を変更する 


共通メニューの操作を、スリープモードへの移行時間を240分後に設定する例で説明し 
ます。 


1. 操作パネルの〈メニュー〉ボタンを押して、 
メニュー画面を表示します。 


2. [機械管理者メニュー]が表示されるまで、 
<▼> ボタンを押してメニューを切り替えま 
す。 


補足 

• 選択したい項目を過ぎてしまった場合は、〈▲>ボタ 
ンで戻ります。 

3. <►> または 〈 OK > ボタンで選択します。 

下の階層に移動します。 


補足 

• 間違って、違う項目で〈►>または 〈 OK > ポタンを 
押してしまった場合は、〈◄〉または〈戻る〉ポタン 
で前の画面に戻ります。 

• 最初からやり直したい場合は、〈メニュー〉ボタンを 
押します。 


4. [システム設定]が表示されるまで、 
〈▼>ボタンを押します。 


5. <►> または 〈 OK > ボタンで選択します。 

下の階層に移動します。 


6. [スリーフモード移行時間]が表示されるま 
で、 <▼> ボタンを押します。 


7. <►> または 〈 OK > ボタンで選択します。 

現在の設定値が表示されます。 


8. 〈▲>〈▼〉ボタンを押して、 [240 分後]を 

表^^します〇 


補足 

• <▲〉〈▼〉ポタンを押し続けると、連続的に値を変え 
ることができます。 

9. <0 K > ボタンで決定します。 

値が確定されます。 


10. これで設定が完了です。 

〈メニュー〉ボタンを押して、プリント画面 
に戻ります。 
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5.2 共通メニュー項目の説明 


ここでは、共通メニューで設定できる項目について説明します。 

補足 

• メニューの設定方法については、「設定を変更する」 （ P . 108)を参照してください。 

• CentreWare Internet Services でも、一部、操作パネルと同様の項目を設定できます。詳しくは、 
CentreWare Internet Services のヘルプを参照してください 0 

• 共通 メニューの 全体については、「操作パネル メニューー 覧」 （ P . 30 4) を参照してください。 


[プリント言語の設定] 


[プリント言語の設定]には、[201 H ]、[ ESCP ]、[ HPGL ]、[ PDF ]、[ XPS ] のメニュー 
項目があります。 


[201H] 


このメニューで設定できる項目については、本機に同梱されているプリンターソフトウエ 
ア CD - ROM 内の『201 H ェミュレーシヨン設定ガイド』を参照してください。 


[ESCP] 


このメニューで設定できる項目については、本機に同梱されているプリンターソフトウエ 
ア CD - ROM 内の 『ART IV 、 ESC / P ェミュレーシヨン設定ガイド』を参照してください。 


[HPGL] 


このメニューで設定できる項目については、本機に同梱されているプリンターソフトウエ 
ア CD - ROM 内の 『 HP - GUHP - GL /2 エミュレーシヨン設定ガイド』を参照してください。 
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[PDF] 


PDF ファイルを直接プリンターに送信して印刷する場合の設定をします。 

補足 

• [部数]、[両面]、[印刷モード]、[パスワード]、[ソート]、[用紙サイズ]、[レイアウト][カラーモー 
ド]の設定は 、 ContentsBridge Utility (富士ゼロックス株式会社製のソフトウェア）を使用しない 
で PDF ファイルを印刷する場合に有効になります。詳しくは、「3.8 PDF ファイルを直接印刷する j 
( P . 81) を参照してください。 



設定項目 

説明 

プリント処理モード 

PDF ファイルの印刷処理モードを設定します。 

• [PDF Bridge ] (初期値) 

PDF ファイルを、本機搭載の PDF Bridge 機能を使用して処理します。 

• [ PS ] 

PDF ファイルを PostScript の機能を使用して処理します。 


補足 

• この項目は、 PostScript ソフトウェアキット（オプション）が取り付けら 
れている場合に表示されます。 

• [PDF Bridge ] を選択した場合と [ PS ] を選択した場合では、印刷結果が 
異なることがあります。 

部数 

印刷する部数を設定します。 

•[1 部]〜 [999 部](初期値：1部) 


補足 

• ファイルの送信に使用するプロトコルによっては、プロトコルでの設定が有 
効になり、ここでの設定が無効になることがあります。 
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設定項目 

説明 

両面 

両面印刷について設定します。 

• [しない](初期値） 

両面印刷をしません。 

• [長辺とじ] 

用紙の長い辺でとじた場合に、正しい向きで読めるように両面印刷をしま 
す。 

• [短辺とじ] 

用紙の短い辺でとじた場合に、正しい向きで読めるように両面印刷をしま 
す0 


補足 

• この項目は、両面印刷 ユニット （オプション）が取り付けられている場合に 
表不されます。 

印刷モード 

画質を優先するか、速度を優先するかを設定します。 

• [高速] 

速度を優先して印刷します。 

• [標準](初期値） 

標準的な速度、画質で印刷します。 

• [高画質] 

印刷速度は遅くなりますが、画質を優先して、よりきれいに印刷します。 

パスワード 

PDF ファイルにパスワードが設定されている場合は、あらかじめ、そのパス 
ワードを設定しておきます。印刷する PDF ファイルと、ここに設定されてい 
るパスワードが一致した場合にだけ印刷できます。 

設定できる文字は、英数記号半角で32文字までです。 

(参照 P . 171の* 4 No . l 、 3、4、 5) 

ソー ト 

複数部数を、1部ごとにソート（1、2、3...1、2、3…）して印刷するかどう 
かを設定します。 

• [しない](初期値） 

• [する] 

用紙サイズ 

出力する用紙サイズを設定します。 

•[自動](初期値） 

印刷する PDF ファイルの原稿サイズと設定に応じて、用紙サイズが自動的 
に判別されます。 

• [ A 4] または [8.5 x 11"] 

[機械管理者メニュー] > [プリント設定] > [基本の用紙サイズ]の設定 
によって、 [ A 4] または [8.5 x 11"]のどちらかが表示されます。 
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設定項目 

説明 

レイアウト 

印刷するときのレイアウトについて設定します。 

• [自動倍率](初期値） 

印刷する用紙サイズに対して、もっとも拡大率が大きくなるように、自動的 
に倍率が設定されて印刷されます。 PDF ファイルの原稿サイズに応じて、 
A 4 またはレターサイズのどちらかを自動的に判別し、印刷されます。 

• [100% (等倍)] 

印刷する用紙サイズにかかわらず、等倍で印刷されます。 

• [カタログ（小冊子)] 

印刷する PDF ファイルのページ構成に応じて、カタログのようにページを 
割り付けて両面印刷します。ただし、ページ構成によっては、カタログ印刷 
ができない場合があります。その場合は、[自動倍率]で印刷されます。ま 
た、[用紙サイズ]で [ A 4] を設定している場合は、 A 4 サイズの用紙に印 
刷されます。[用紙サイズ]で[自動]を設定している場合は、 A 3 または 
A 4 サイズの用紙に印刷されます。 


• [2 アップ] 

1枚の用紙に、2ページ分の原稿を割り付けて印刷します。2アップを選択 
した場合、用紙サイズは、 A 4 固定になります。 

• [4 アップ] 

1枚の用紙に、4ページ分の原稿を割り付けて印刷します。4アップを選択 
した場合、用紙サイズは、 A 4 固定になります。 


補足 

• この項目は、 PostScript ソフトウェアキット（オプション）が取り付けら 
れていて、[プリント処理モード]で [ PS ] を選択している場合は表示され 
ません。 

• [カタログ（小冊子)]は、両面印刷ユニット（オプション）が必要です。両 
面機能がない場合は、片面に印刷されます。 

カラーモード 

カラーで印刷するか、白黒で印刷するかを設定します。 

• [カラー（自動)](初期値） 

原稿のページごとにカラーか白黒か自動的に判断されます。白黒以外の色が 
使われている場合はカラーで印刷され、白黒だけが使われている場合は白黒 
で印刷されます。 

• [白黒] 

白黒で印刷されます。 


[PCL] 


このメニューで設定できる項目については、本機に同梱されているプリンターソフトウエ 
ア CD - ROM 内の 『 PCL ェミュレーシヨン設定ガイド』を参照してください。 
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[PostScript]_ 

PostScript に関する設定をします。 


補足 

• このメニューは、 PostScript ソフトウェアキット（オプション）が取り付けられている場合に表示さ 
れます。 



設定項目 

説明 

用紙選択モード 

PostScript の DMS (Deferred Media Selection ) 機能を有効にするかど 
うかを設定します。 

• [自動](初期値） 

DMS 機能を有効にします。 

• [トレイから選択] 

DMS 機能を無効にします。用紙トレイから選択されます。 

カラーモード 

PostScript 動作時、 PDF 用のカラーモードの初期値を設定します。 

• [カラー](初期値） 

• [白黒] 

フォント未搭載時 
処理 

ジョブで指定された PostScript フォントがなかった場合の処理を設定しま 
す0 

• [フォントを置き換え](初期値） 

ジョブで指定されたフォントを置き換えて印刷します。置き換えられるフォ 
ントは Courier です。置き換えられたフォントが日本語の場合は、正しく 
印刷されません。日本語フォントで印刷する場合は[フォント置き換え]で 
[ ATCx を使用する]を選択してください。 

• [プリントを中止] 

印刷を中止します。 

フォント置き換え 

ジョブで指定された PostScript フォントがなかった場合、フォントの置き 
換えで ATCx を使用するかどうかを設定します。 

ATCx 機能は、ジョブで指定されたフォントが本機に搭載されていない日本 
語フォントの場合に、本機に搭載されている日本語の PostScript フォント 
に置き換えて印刷する機能です。 

• [ ATCx を使用する](初期値） 

• [ ATCx を使用しない] 
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[XPS] 


xps に関する設定をします。 

補足 

• XPS とは 、 XML Paper Specification の略です。 


フ。リント言語の設定 


XPS 

XPS 


PrintTicket 処理 


設定項目 

説明 

PrintTicket 処理 

XPS 文書内に記述された印刷設定 ( PrintTicket ) を読む込むときの本機の 
動作を設定します。 

• 無効（初期値） 

PrintTicket 処理をしません。 

• 標準モード 

PrintTicket 処理を標準モードで行います。 

• 準拠モード 

PrintTicket で記述された印刷設定を Microsoft の仕様に準拠した動作で 
行います。 


[レポート/リスト] 


各種レポート/リストを印刷します。レポート/リストの詳細、および印刷方法は、「7.2 
レポート/リストを印刷する j ( P . 216) を参照してください。 

補足 

• 本機に取り付けられているオプション品によって、印刷できるレポート/リストが異なります。詳細は、 
「レポート/リストを印刷する j ( P . 216) を参照してください。 


[メーター確認] 


印刷した枚数を操作パネルのディスプレイに表示します。メーターは、カラーモードなど 
によって区分されています。メーターの詳細、および確認手順は、「カラーモード別に総 
印刷枚数を確認する（メーター)」 （ P . 220) を参照してください。 
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[機械管理者メニュー] 


[機械管理者メニュー]には、[ネットワーク/ポート設定]、[システム設定]、[プリント 
設定]、[メモリー設定]、[画質補正]、[初期化/データ削除]のメニュー項目があります。 


ネットワーク/ポート設定 


[ネットワーク/ポート設定]では、コンピューターに接続されている本機のインターフエ 
イスの種類、およびその通信に必要な条件を設定します。 

[パラレル] 

補足 

-このメニューは、パラレルインタフェースカード（オプション）が取り付けられている場合に表示され 
ます。 
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設定項目 

説明 

プリントモード 
指定 

印刷データの処理方法（使用するプリント言語）を設定します。 

•[自動](初期値） 

コンピューターから受信したデータが、どのプリント言語で記述されている 
かを自動で判別し、データに合わせて適切な印刷を行います。 

*1 (参照 p . 171) 

• [ART EX ] [ PS ] [ART IV ] [201 H ] [ ESC / P ] [ HP - GL /2] [ PCL ] [ TIFF ] 
コンピューターから受信したデータを、それぞれのデータとして処理しま 
す。 

• [ HexDump ] 

コンピューターから受信したデータの内容を確認するため、印刷データを 
16進表記形式と対応する ASCII コードで印刷します。*3 (参照 P .171) 


補足 

• [ PS ] は、 PostScript ソフトウェアキット（オプション）が取り付けられ 
ている場合に表示されます。 

• [201 H ] [ HP - GL /2] [ PCL ] は、ェミュレーションキット（オプション）、 
または PostScript ソフトウェアキット（オプション）が取り付けられてい 
る場合に表示されます。 

PJL 

コンピューターから送られてくる PJL コマンドを有効にするか、無効にする 
かを設定します。 

PJL コマンドとは、印刷ジョブを制御するコマンドで、プリンタードライ 
バーを使って印刷する場合に必要です。 PJL コマンドを使うと、その時点で 
本機がどのプリント言語で処理していても、次のデータのプリント言語を指 
定できます。 *5 (参照 P .171) 

• [有効](初期値） 

• [無効] 

Adobe 通信 
プロトコル 

PostScript の通信プロトコルを設定します。 

• [標準](初期値） 

通信プロトコルが ASCII 形式のときに設定します。 

• [バイナリー ] 

通信プロトコルがバイナリー形式のときに設定します。データによっては印 
刷処理が[標準]に比べて速くなることがあります。 

• [ TBCP ] 

通信プロトコルに ASCII 形式とバイナリー形式が混在し、それらを特定の 
制御コードによって切り替えるときに設定します。 


補足 

• この項目は、 PostScript ソフトウェアキット（オプション）が取り付けら 
れている場合に表示されます。 

• コンピューターのプリンタードライバーが出力するデータの形式に合わせ 
て設定してください。 

• ここでの設定は、 PostScript で印刷される場合にだけ有効です。 

自動排出時間 

データが受信されない状態が継続したとき、本機内に残っているデータを自 
動的に印刷して排出する時間を設定します。 

時間は5〜1275秒の間で、5秒単位に設定します。また、最後のデータを 
受信してから、ここで設定した時間内に次のデータが受信されない場合は、 
ジョブの終了と判断されます。*2 (参照 P .171) 

• [30 秒](初期値） 

双方向通信 

パラレルインターフェイスの双方向送信 ( IEEE 1284) を有効にするか、無 
効にするかを設定します。 

• [有効](初期値） 

• [無効] 
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[LPD] 



設定項目 

説明 

ポー トの起動 

電源を入れたときに、 LPD ポートの状態を起動にするか、停止にするかを設 
定します。 

• [起動](初期値） 

• [停止] 


補足 

• LPD ポートを起動するには、 IP アドレスの設定が必要です。 


注記 

• ポートを起動したときに、メモリーが不足すると、ポート状態が自動的に停 
止することがあります。この場合は、使っていないポートを停止するか、[メ 
モリー設定]でメモリー割り当て容量を変更してください。 

プリントモード 
指定 

印刷データの処理方法（使用するプリント言語）を設定します。 

• [自動](初期値） 

コンピューターから受信したデータが、どのプリント言語で記述されている 
かを自動で判別し、データに合わせて適切な印刷を行います。 *1 
(参昭 p . 171 ) 

• [ART EX ] [ PS ] [ART IV ] [201 H ] [ ESC / P ] [ HP - GL /2] [ PCL ] [ TIFF ] 
コンピューターから受信したデータを、それぞれのデータとして処理しま 
す0 

• [ HexDump ] 

コンピューターから受信したデータの内容を確認するため、印刷データを 
16進表記形式と対応する ASCII コードで印刷します。*3 (参照 P .171) 


補足 

• [ PS ] は、 PostScript ソフトウェアキット（オプション）が取り付けられ 
ている場合に表示されます。 

• [201 H ] [ HP - GL /2] [ PCL ] は、ェミュレーションキット（オプション）、 
または PostScript ソフトウェアキット（オプション）が取り付けられてい 
る場合に表示されます。 


118 5 操作パネルでの設定 













設定項目 

説明 

PJL 

コンピューターから送られてくる PJL コマンドを有効にするか、無効にする 
かを設定します。 

PJL コマンドとは、印刷ジョブを制御するコマンドで、プリンタードライ 
バーを使って印刷する場合に必要です。 PJL コマンドを使うと、その時点で 
本機がどのプリント言語で処理していても、次のデータのプリント言語を指 
定できます。 *5 (参照 P.171) 

• [有効](初期値） 

• [無効] 

コネクション 
タイムアウト 

印刷データの受信中に、データが送られなくなってから接続を切断するまで 
の時間を、 2 〜 3600 秒の間で、 1 秒単位に設定します。* 2 (参照 P.171) 

• [16 秒](初期値） 

TBCP フィ ルター 

PostScript データを処理するときに、 TBCP フィルターを有効にするか、 
無効にするかを設定します。 

• [無効](初期値） 

• [有効] 


補足 

• PostScript ソフトウェアキット（オプション）が取り付けられている場合 
に表示されます。 

ポート番号 

ポート番号を、 1 〜 65535 の間で設定します。* 2 (参照 P.171) 

• [515] (初期値） 


補足 

• 他のポートのポート番号と、同じ番号を使用しないでください。 

セッション数 

本機に、 LPD で同時に接続できるクライアントの最大数を、 1 〜 10 の間で 
設定します。 

• [5] (初期値) 

プリント順序 

印刷データの順序について設定します。 

• [データ処理順](初期値） 

本機がデータを処理した順序で印刷します。 

• [プリント受け付け順] 

本機がデータを受信した順序で印刷します。 
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[NetWare] 



設定項目 

説明 

ポートの起動 

電源を入れたときに、 NetWare ポートの状態を起動にするか、停止にする 
かを設定します。 

• [起動] 

• [停止](初期値） 


注記 

• ポートを起動したときに、メモリーが不足すると、ポート状態が自動的に停 
止することがあります。この場合は、使っていないポートを停止するか、[メ 
モリー設定]でメモリー割り当て容量を変更してください。 

トランスポート 
プロトコル 

NetWare で使うトランスポート層のプロトコルを設定します。 IPX / SPX 、 
TCP / IP のどちらか、または両方が選択できます。 

• [ TCP / IP , IPX / SPX ] (初期値） 

• [ TCP / IP ] 

• [ IPX / SPX ] 


補足 

• TCP / IP を使う場合は、コンピューター側、本機側ともに IP アドレスが必 
要です。 

プリントモード 
指定 

印刷データの処理方法（使用するプリント言語）を設定します。 

• [自動](初期値） 

コンピューターから受信したデータが、どのプリント言語で記述されている 
かを自動で判別し、データに合わせて適切な印刷を行います。 *1 
(参照 P . 171) 

• [ART EX ] [ PS ] [ART IV ] [201 H ] [ ESC / P ] [ HP - GL /2] [ PCL ] [ TIFF ] 
コンピューターから受信したデータを、それぞれのデータとして処理しま 
す0 

• [ HexDump ] 

コンピューターから受信したデータの内容を確認するため、印刷データを 
16進表記形式と対応する ASCII コードで印刷します。*3 (参照 P . 171 ) 


補足 

• [ PS ] は、 PostScript ソフトウェアキット（オプション）が取り付けられ 
ている場合に表示されます。 

• [201 H ] [ HP - GL /2] [ PCL ] は、ェミュレーションキット（オプション）、 
または PostScript ソフトウェアキット（オプション）が取り付けられてい 
る場合に表示されます。 
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設定項目 

説明 

PJL 

コンピューターから送られてくる PJL コマンドを有効にするか、無効にする 
かを設定します。 

PJL コマンドとは、印刷ジョブを制御するコマンドで、プリンタードライ 
バーを使って印刷する場合に必要です。 PJL コマンドを使うと、その時点で 
本機がどのプリント言語で処理していても、次のデータのプリント言語を指 
定できます。 *5 (参照 P .171) 

• [有効](初期値） 

• [無効] 

検索回数 

ファイルサーバーを検索する回数を設定します。 

1〜100回の間で1回単位、または上限なしを設定します。検索間隔は1 
分です。 *2 (参照 P .171) 

• [上限なし](初期値） 

•[1 回]〜[100回] 

TBCP フイルター 

PostScript データを処理するときに、 TBCP フィルターを有効にするか、 
無効にするかを設定します。 

• [無効](初期値） 

• [有効] 

補足 

• PostScript ソフトウェアキット（オプション）が取り付けられている場合 
に表示されます。 


5.2 共通メニュー項目の説明121 




[SMB] 



設定項目 

説明 

ポートの起動 

電源を入れたときに、 SMB ポートの状態を起動にするか、停止にするかを設 
定します。 

• [起動](初期値） 

• [停止] 


注記 

• ポートを起動したときに、メモリーが不足すると、ポート状態が自動的に停 
止することがあります。この場合は、使っていないポートを停止するか、[メ 
モリー設定]でメモリー割り当て容量を変更してください。 

トランスポート 
プロトコル 

SMB で使うトランスポート層のプロトコルを設定します。 

NetBEUI 、 TCP / IP のどちらか、または両方が選択できます。 

• [ TCP / IP , NetBEUI ] (初期値） 

• [ TCP / IP ] 

• [ NetBEUI ] 


補足 

• TCP / IP を使う場合は、コンピューター側、本機側ともに IP アドレスが必 
要です。 

プリントモード 
指定 

印刷データの処理方法（使用するプリント言語）を設定します。 

• [自動](初期値） 

コンピューターから受信したデータが、どのプリント言語で記述されている 
かを自動で判別し、データに合わせて適切な印刷を行います。 *1 
(参昭 p . 171 ) 

• [ART EX ] [ PS ] [ART IV ] [201 H ] [ ESC / P ] [ HP - GL /2] [ PCL ] [ TIFF ] 
コンピューターから受信したデータを、それぞれのデータとして処理しま 
す0 

• [ HexDump ] 

コンピューターから受信したデータの内容を確認するため、印刷データを 
16進表記形式と対応する ASCII コードで印刷します。*3 (参照 P .171) 


補足 

• [ PS ] は、 PostScript ソフトウェアキット（オプション）が取り付けられ 
ている場合に表示されます。 

• [201 H ] [ HP - GL /2] [ PCL ] は、ェミュレーションキット（オプション）、 
または PostScript ソフトウェアキット（オプション）が取り付けられてい 
る場合に表示されます。 
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設定項目 

説明 

PJL 

コンピューターから送られてくる PJL コマンドを有効にするか、無効にする 
かを設定します。 

PJL コマンドとは、印刷ジョブを制御するコマンドで、プリンタードライ 
バーを使って印刷する場合に必要です。 PJL コマンドを使うと、その時点で 
本機がどのプリント言語で処理していても、次のデータのプリント言語を指 
定できます。 *5 (参照 P .171) 

• [有効](初期値） 

• [無効] 

TBCP フイ ルター 

PostScript データを処理するときに、 TBCP フィルターを有効にするか、 
無効にするかを設定します。 

• [無効](初期値） 

. [有効] 

補足 

• PostScript ソフトウェアキット（オプション）が取り付けられている場合 
に表示されます。 
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[IPP] 



設定項目 

説明 

ポー トの起動 

電源を入れたときに、 IPP ポートの状態を起動にするか、停止にするかを設 
定します。 

• [起動] 

• [停止](初期値） 


注記 

• ポートを起動したときに、メモリーが不足すると、ポート状態が自動的に停 
止することがあります。この場合は、使っていないポートを停止するか、[メ 
モリー設定]でメモリー割り当て容量を変更してください。 

プリントモード 
指定 

印刷データの処理方法（使用するプリント言語）を設定します。 

• [自動](初期値） 

コンピューターから受信したデータが、どのプリント言語で記述されている 
かを自動で判別し、データに合わせて適切な印刷を行います。 *1 
(参照 P .171) 

• [ART EX] [PS] [ART IV] [201H] [ESC/P] [HP-GL/2] [PCL] [TIFF] 
コンピューターから受信したデータを、それぞれのデータとして処理しま 
す。 

• [HexDump] 

コンピューターから受信したデータの内容を確認するため、印刷データを 
16 進表記形式と対応する ASCII コードで印刷します。* 3 (参照 P.171) 


補足 

• [PS] は、 PostScript ソフトウェアキット（オプション）が取り付けられ 
ている場合に表示されます。 

• [201H] [HP-GL/2] [PCL] は、ェミュレーションキット（オプション）、 
または PostScript ソフトウェアキット（オプション）が取り付けられてい 
る場合に表示されます。 
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設定項目 

説明 

PJL 

コンピューターから送られてくる PJL コマンドを有効にするか、無効にする 
かを設定します。 

PJL コマンドとは、印刷ジョブを制御するコマンドで、プリンタードライ 
バーを使って印刷する場合に必要です。 PJL コマンドを使うと、その時点で 
本機がどのプリント言語で処理していても、次のデータのプリント言語を指 
定できます。 *5 (参照 P.171) 

• [有効](初期値） 

• [無効] 

アクセス権制御 

印刷ジョブの中止や削除、本機をポーズ状態にするときやポーズ状態の解除 
をするときに、アクセス権制御を有効にするか無効にするかを設定します。 

• [無効](初期値） 

• [有効] 

DNS 使用 

本機を認識するときに、 DNS (Domain Name System) に登録した名前を 
使うかどうかを設定します。 

• [有効](初期値） 

DNS 名を使用します。 

' 1??]ドレスを使用します。 

追加ポート番号 

追加ポート番号を 1 ~ 65535 の間で設定します。* 2 (参照 P.171) 

• [80] (初期値） 


補足 

• 他のポートのポート番号と、同じ番号を使用しないでください。ただし、 
HTTP プロトコルを使用するインターネットサービス/ IPP/SOAP/UPnP/ 
WSD ポートは、同じポート番号を共用できます。 

タイムアウト 

印刷データの受信中、データが送られなくなってから接続を切断するまでの 
時間を、〇〜 65535 秒の間で 1 秒単位に設定します。 

• [60 秒](初期値） 

TBCP フイ ルター 

PostScript データを処理するときに、 TBCP フィルターを有効にするか、 
無効にするかを設定します。 

• [無効](初期値） 

. [有効] 


補足 

• PostScript ソフトウェアキット（オプション）が取り付けられている場合 
に表示されます。 
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[EtherTalk] 

補足 

• この項目は、 PostScript ソフトウェアキット（オプション）が取り付けられている場合に表示されます。 



設定項目 

説明 

ポートの起動 

電源を入れたときに、 EtherTalk ポートの状態を起動にするか、停止にする 
かを設定します。 

• [起動] 

• [停止](初期値） 

注記 

• ポートを起動したときに、メモリーが不足すると、ポート状態が自動的に停 
止することがあります。この場合は、使っていないポートを停止するか、[メ 
モリー設定]でメモリー割り当て容量を変更してください。 

PJL 

コンピューターから送られてくる PJL コマンドを有効にするか、無効にする 
かを設定します。 

PJL コマンドとは、印刷ジョブを制御するコマンドで、プリンタードライ 
バーを使って印刷する場合に必要です。 PJL コマンドを使うと、その時点で 
本機がどのプリント言語で処理していても、次のデータのプリント言語を指 
定できます。 *5 (参照 P .171) 

• [有効](初期値） 

• [無効] 


[Bonjourj 

補足 

• この項目は、 PostScript ソフトウェアキット（オプション）が取り付けられている場合に表示されます。 


ネットワーク/ホ -卜設定 


Bonjour 

Bonjour 


ポートの起動 


設定項目 

説明 

ポートの起動 

電源を入れたときに、 Bonjour ポートの状態を起動にするか、停止にするか 
を設定します。 

• [起動] 

• [停止](初期値） 


補足 

• Multicast DNS 機能を使う場合は[起動]にしてください。また 、 Boujour 
を使用して検出したプリンターで印刷するためには、 LPD ポートも起動し 
ます。 


注記 

• ポートを起動したときに、メモリーが不足すると、ポート状態が自動的に停 
止することがあります。この場合は、使っていないポートを停止するか、[メ 
モリー設定]でメモリー割り当て容量を変更してください。 
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[USB-1 (2.0)] 



設定項目 

説明 

ポー トの起動 

電源を入れたときに、 USB2.0 (High Speed) ポートの状態を起動にする 
か、停止にするかを設定します。 

• [起動](初期値） 

• [停止] 


注記 

• メモリーが不足した場合は、使っていないポートを停止するか、[メモリー 
設定]でメモリー割り当て容量を変更してください。 

フリントモード 
指定 

印刷データの処理方法（使用するプリント言語）を設定します。 

• [自動](初期値） 

コンピューターから受信したデータが、どのプリント言語で記述されている 
かを自動で判別し、データに合わせて適切な印刷を行います。 *1 
(参照 P. 171) 

• [ART EX] [PS] [ART IV] [201 H] [ESC/P] [HP-GL/2] [PCL] [TIFF] 
コンピューターから受信したデータを、それぞれのデータとして処理しま 
す。 

• [HexDump] 

コンピューターから受信したデータの内容を確認するため、印刷データを 
16 進表記形式と対応する ASCII コードで印刷します。* 3 (参照 P.171) 


補足 

• [PS] は、 PostScript ソフトウェアキット（オプション）が取り付けられ 
ている場合に表示されます。 

• [201H] [HP-GL/2] [PCL] は、ェミュレーションキット（オプション）、 
または PostScript ソフトウェアキット（オプション）が取り付けられてい 
る場合に表示されます。 

PJL 

コンピューターから送られてくる PJL コマンドを有効にするか、無効にする 
かを設定します。 

PJL コマンドとは、印刷ジョブを制御するコマンドで、プリンタードライ 
バーを使って印刷する場合に必要です。 PJL コマンドを使うと、その時点で 
本機がどのプリント言語で処理していても、次のデータのプリント言語を指 
定できます。 *5 (参照 P.171) 

• [有効](初期値） 

• [無効] 

自動排出時間 

データが受信されない状態が継続したとき、本機内に残っているデータを自 
動的に印刷して排出する時間を設定します。 

時間は 5 〜 1275 秒の間で、 5 秒単位に設定します。* 2 (参照 P.171) ま 
た、最後のデータを受信してから、ここで設定した時間内に次のデータが受 
信されない場合は、ジョブの終了と判断されます。 

• [30 秒](初期値） 
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設定項目 

説明 

Adobe 通信 

PostScript の通信プロトコルを設定します 0 

プロトコル 

• [標準](初期値） 

通信プロトコルが ASCII 形式のときに設定します。 

• [バイナリー ] 

データに対して特別な処理を必要としない場合に使用します。データによっ 
ては印刷処理が[標準]に比べて速くなることがあります。 

• [ TBCP ] 

通信プロトコルに ASCII 形式とバイナリー形式が混在し、それらを特定の 
制御コードによって切り替えるときに設定します。 

• [ RAW ] 

通信プロトコルが Raw 形式のときに設定します。 Macintosh から、 USB 
経由で EPS 形式のフアイルが正しく印刷できない場合に選択します。 


補足 


• この項目は、 PostScript ソフトウェアキット（オプション）が取り付けら 
れている場合に表示されます。 

• コンピューターのプリンタードライバーが出力するデータの形式に合わせ 
て設定してください。 

• ここでの設定は、 PostScript で印刷される場合にだけ有効です。 

• 通常は、初期値の[標準]で使用してください。 


[USB-2 (2.0)] 
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設定項目 

説明 

プリントモード 
指定 

印刷データの処理方法（使用するプリント言語）を設定します。 

•[自動](初期値） 

コンピューターから受信したデータが、どのプリント言語で記述されている 
かを自動で判別し、データに合わせて適切な印刷を行います。 *1 
(参照 P.171) 

• [ART EX] [PS] [ART IV] [201 H] [ESC/P] [HP-GL/2] [PCL] [TIFF] 
コンピューターから受信したデータを、それぞれのデータとして処理しま 
す。 

• [HexDump] 

コンピューターから受信したデータの内容を確認するため、印刷データを 
16 進表記形式と対応する ASCII コードで印刷します。* 3 (参照 P.171) 


補足 

• [PS] は、 PostScript ソフトウェアキット（オプション）が取り付けられ 
ている場合に表示されます。 

• [201H] [HP-GL/2] [PCL] は、ェミュレーションキット（オプション）、 
または PostScript ソフトウェアキット（オプション）が取り付けられてい 
る場合に表示されます。 

PJL 

コンピューターから送られてくる PJL コマンドを有効にするか、無効にする 
かを設定します。 

PJL コマンドとは、印刷ジョブを制御するコマンドで、プリンタードライ 
バーを使って印刷する場合に必要です。 PJL コマンドを使うと、その時点で 
本機がどのプリント言語で処理していても、次のデータのプリント言語を指 
定できます。 *5 (参照 P.171) 

• [有効](初期値） 

• [無効] 

自動排出時間 

データが受信されない状態が継続したとき、本機内に残っているデータを自 
動的に印刷して排出する時間を設定します。 

時間は 5 〜 1275 秒の間で、 5 秒単位に設定します。* 2 (参照 P.171) ま 
た、最後のデータを受信してから、ここで設定した時間内に次のデータが受 
信されない場合は、ジョブの終了と判断されます。 

• [30 秒](初期値） 

Adobe 通信 
プロトコル 

PostScript の通信プロトコルを設定します 0 
• [標準](初期値） 

通信プロトコルが ASCII 形式のときに設定します。 

• [バイナリー ] 

データに対して特別な処理を必要としない場合に使用します。データによっ 
ては印刷処理が[標準]に比べて速くなることがあります。 

• [TBCP] 

通信プロトコルに ASCII 形式とバイナリー形式が混在し、それらを特定の 
制御コードによって切り替えるときに設定します。 

• [RAW] 

通信プロトコルが Raw 形式のときに設定します 0 Macintosh から、 USB 
経由で EPS 形式のフアイルが正しく印刷できない場合に選択します。 


補足 

• この項目は、 PostScript ソフトウェアキット（オプション）が取り付けら 
れている場合に表示されます。 

• コンピューターのプリンタードライバーが出力するデータの形式に合わせ 
て設定してください。 

• ここでの設定は、 PostScript で印刷される場合にだけ有効です。 

• 通常は、初期値の[標準]で使用してください。 
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[Port 910 0] 



設定項目 

説明 

ポー トの起動 

電源を入れたときに、 Port 9100 ポートの状態を起動にするか、停止にする 
かを設定します。 

• [起動](初期値） 

• [停止] 


注記 

• ポートを起動したときに、メモリーが不足すると、ポート状態が自動的に停 
止することがあります。この場合は、使っていないポートを停止するか、[メ 
モリー設定]でメモリー割り当て容量を変更してください。 

プリントモード 
指定 

印刷データの処理方法（使用するプリント言語）を設定します。 

• [自動](初期値） 

コンピューターから受信したデータが、どのプリント言語で記述されている 
かを自動で判別し、データに合わせて適切な印刷を行います。 *1 
(参照 P. 171) 

• [ART EX] [PS] [ART IV] [201H] [ESC/P] [HP-GL/2] [PCL] [TIFF] 
コンピューターから受信したデータを、それぞれのデータとして処理しま 
す。 

• [HexDump] 

コンピューターから受信したデータの内容を確認するため、印刷データを 
16 進表記形式と対応する ASCII コードで印刷します。* 3 
(参照 P.171) 


補足 

• [PS] は、 PostScript ソフトウェアキット（オプション）が取り付けられ 
ている場合に表示されます。 

• [201H] [HP-GL/2] [PCL] は、ェミュレーションキット（オプション）、 
または PostScript ソフトウェアキット（オプション）が取り付けられてい 
る場合に表示されます。 

PJL 

コンピューターから送られてくる PJL コマンドを有効にするか、無効にする 
かを設定します。 

PJL コマンドとは、印刷ジョブを制御するコマンドで、プリンタードライ 
バーを使って印刷する場合に必要です。 PJL コマンドを使うと、その時点で 
本機がどのプリント言語で処理していても、次のデータのプリント言語を指 
定できます。 *5 (参照 P.171) 

• [有効](初期値） 

• [無効] 
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設定項目 

説明 

コネクション 
タイムアウト 

印刷データの受信中に、データが送られなくなってから接続を切断するまで 
の時間を、 2 〜 65535 秒の間で、 1 秒単位に設定します。* 2 
(参照 P_ 171) 

• [60 秒](初期値） 

ポー ト番号 

ポート番号を、 1 〜 65535 の間で設定します。 

• [9100] (初期値） 


補足 

• 他のポートのポート番号と、同じ番号を使用しないでください。 

TBCP フイルター 

PostScript データを処理するときに、 TBCP フィルターを有効にするか、 
無効にするかを設定します。 

• [無効](初期値） 

• [有効] 


補足 

• PostScript ソフトウェアキット（オプション）が取り付けられている場合 
に表 7 F されます0 


[UPnP] 



設定項目 

説明 

ポー トの起動 

電源を入れたときに、 UPnP ポートの状態を起動にするか、停止にするかを 
設定します。 

• [起動] 

• [停止](初期値） 


注記 

• ポートを起動したときに、メモリーが不足すると、ポート状態が自動的に停 
止することがあります。この場合は、使っていないポートを停止するか、[メ 
モリー設定]でメモリー割り当て容量を変更してください。 

ポー ト番号 

ポート番号を、 1 〜 65535 の間で設定します。 

• [80] (初期値) 


補足 

• 他のポートのポート番号と、同じ番号を使用しないでください。ただし、 
HTTP プロトコルを使用するインターネットサービス/ IPP/SOAP/UPnP/ 
WSD ポートは、同じポート番号を共有できます。 
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[WSD] 



設定項目 

説明 

ポートの起動 

電源を入れたときに、 WSD ポートの状態を起動にするか、停止にするかを 
設定します。 

• [起動](初期値） 

• [停止] 


注記 

• ポートを起動したときに、メモリーが不足すると、ポート状態が自動的に停 
止することがあります。この場合は、使っていないポートを停止するか、[メ 
モリー設定]でメモリー割り当て容量を変更してください。 

ポート番号 

ポート番号を、1〜65535の間で設定します。 

• [80] (初期値) 


補足 

• 他のポートのポート番号と、同じ番号を使用しないでください。ただし、 
HTTP プロトコルを使用するインターネットサービス/ IPP / SOAP / UPnP / 
WSD ポートは、同じポート番号を共有できます。 


[SOAP] 



設定項目 

説明 

ポー トの起動 

電源を入れたときに、 SOAP ポートの状態を起動にするか、停止にするかを 
設定します。 

• [起動](初期値） 

• [停止] 


注記 

• ポートを起動したときに、メモリーが不足すると、ポート状態が自動的に停 
止することがあります。この場合は、使っていないポートを停止するか、[メ 
モリー設定]でメモリー割り当て容量を変更してください。 

ポート番号 

ポート番号を、1〜65535の間で設定します。 

• [80] (初期値) 


補足 

• 他のポートのポート番号と、同じ番号を使用しないでください。ただし、 
HTTP プロトコルを使用するインターネットサービス/ IPP / SOAP / UPnP / 
WSD ポー■卜は、同じポート番号を共有できます。 
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[SNMP 設定 ] 

補足 

- SNMP の設定は、複数台のプリンターをリモートで管理するアプリケーションを使う場合に必要です。 
プリンターの情報は SNMP で管理されていて、アプリケーションは SNMP からプリンターの情報を収 
集します。 



設定項目 

説明 

ポートの起動 

電源を入れたときに、 SNMP ポートの状態を起動にするか、停止にするかを 
設定します。 

• [起動](初期値） 

• [停止] 


注記 

• ポートを起動したときに、メモリーが不足すると、ポート状態が自動的に停 
止することがあります。この場合は、使っていないポートを停止するか、[メ 
モリー設定]でメモリー割り当て容量を変更してください。 

トランス ポー ト 
プロトコル 

SNMP で使うトランスポート層のプロトコルを設定します。 IPX 、 UDP のど 
ちらか、または両方が使えます。 

• [ UDP ] (初期値) 

• [ IPX ] 

• [ IPX , UDP ] 


補足 

• UDP を使う場合は、コンピューター側、本機側ともに IP アドレスが必要で 
す。 

• IPX 、 UDP どちらのプロトコルを使うかは、アプリケーションの マニ ュア 
ルを参照してください。 


[TCP/IP 設定 ] 
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設定項目 

説明 

IP 動作モード 

ip 動作モードを設定します。 

• [ IPv 6] 

IPv 6 モードを使用します。才一トコンフィグレーションになってい 
るので、詳細設定は不要です。 

• [ IPv 4] 

IPv 4 モードを使用します。 [ IPv 4 設定]から IP アドレスの設定を 
行います。 

• [デュアルスタック](初期値） 

IPv 4 と IPv 6 モードの両方が使用できます。 

IPv 4 設定 


IPv 4 設定を行います。 


IP アドレス 
取得方法 

TCP / IP を使うために必要な情報 （ IP アドレス、サブネットマスク、 
ゲートウェイアドレス）の取得方法を設定します。 

• [ DHCP / Autonet ] (初期値) 

AutolP 機能付きの DHCP (Dynamic Host Configuration 
Protocol ) サーバーから自動的に取得します。 

• [手動] 

操作パネルを使って、手動で設定します。設定する IP アドレスにつ 
いては、ネットワーク管理者に確認してください。 

• [ DHCP ] 

DHCP サーバーから自動的に取得します。 

• [ BOOTP ] 

BOOTP から自動的に取得します。 

• [ RARP ] 

RARP から自動的に取得します。 



補足 

• [ DHCP / Autonet ]、[ DHCP ]、 旧00 TP ]、 または [ RARP ] から、 
[手動]に変更すると、 IP アドレスの設定画面が表示されることがあ 
ります。その場合は、手動で IP アドレスを設定してください。 


IP アドレス、 
サブネットマ 
スク、 

ゲートウェイ 
アドレス 

自動で取得されたアドレスを確認する場合や、手動で IP アドレスを設 
定する場合に使用します。 

アドレスは、 XXX 、 XXX 、 XXX 、 XXX の形式で入力します。 IP アドレ 
スとゲートウェイアドレスの XXX に設定できるのは〇〜255までの 
数値です。ただし、先頭の xxx に限り、127と224〜255は無効 
です。また、サブネットマスクの各 xxx に設定できるのは、0、 

128、192、224、240、248、252、254、255の数値です〇 *2 
(参照 P _ 171) 



注記 

• 誤った IP アドレスを設定すると、ネットワーク全体に悪影響を及ぼ 
すことがあります。 

• サブネットマスクの設定では、正しい値を入力しなかった場合（途 
中のビットを0に設定した場合など）、数値の設定後に〈メニュー〉 
ボタンを押しても、前回の設定値に戻ります。正しい値が設定され 
るまで、ほかの項目設定へ移行できません。 

• 明示的にゲートウェイアドレスを指定する必要があるときだけ設定 
してください。自動的にゲートウェイアドレスが設定できる環境で 
は、設定する必要はありません。 
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[ インターネツトサービス ] 



設定項目 

説明 

ポートの起動 

電源を入れたときに、インターネットサービスポートの状態を起動にするか、 
停止にするかを設定します。[起動]に設定すると、 CentreWare Internet 
Services を利用し、 Web ブラウザーを介して本機の状態やジョブの状態を 
表示したり、本機の設定を変更したりできます。 

• [起動](初期値） 

• [停止] 


補足 

• インターネットサービスを起動する場合は、コンピューター側、本機側とも 
に IP アドレスの設定が必要です。 


注記 

• ポートを起動したときに、メモリーが不足すると、ポート状態が自動的に停 
止することがあります。この場合は、使っていないポートを停止するか、[メ 
モリー設定]でメモリー割り当て容量を変更してください。 

ポート番号 

ポート番号を、1〜65535の間で設定します。 

• [80] (初期値) 


補足 

• 他のポートのポート番号と、同じ番号を使用しないでください。ただし、 
HTTP プロトコルを使用するインターネットサービス/ IPP/SOAP/UPnP/ 
WSD ポートは、同じポート番号を共用できます。 
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[WINS サーバー 設定 ] 



設定項目 

説明 

DHCP から 
アドレス取得 

WINS (Windows Internet Name Service ) を利用するために必要な、 WINS 
サーバーの IP アドレスを DHCP サーバーから自動的に取得するかどうかを指 
定します。 

• [する] 

• [しない](初期値） 


補足 

• 自動的に取得しない場合、手動で設定するアドレスについては、ネットワー 
ク管理者に確認してください。 

• [する]から[しない]に変更すると、 IP アドレスの設定画面が表示される 
ことがあります。その場合は、手動で IP アドレスを設定してください。 

• IP アドレスの取得方法が手動に設定されている場合は、[しない]で固定で 
す。 

プライマリー IP 
アドレス 
セカンダリー IP 
アドレス 

これらの項目は、自動で取得されたアドレスを確認する場合や手動でアドレス 
を設定する場合に使用します。アドレスを xxx.xxx.xxx.xxx の形式で入力しま 
す。XXXは〇〜255までの数値です。 *2 (参照 P .171) 

プライマリー IP アドレスが無効の場合、セカンダリー IP アドレスも無効にな 
ります。 


注記 

• 誤った IP アドレスを設定すると、ネットワーク全体に悪影響を及ぼすこと 
があります。 
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[Ethernet 設定 ] 


ネットワーク/ホ -卜設定 
Ethernet 設定 


設定項目 

説明 

Ethernet 設定 

Ethernet インターフェイスの通信速度/コネクターの種類を設定します。 

• [自動](初期値） 

100 M (全二重）、100 M (半二重）、 10M (全二重）、 10M (半二重）を 
自動的に切り替えます。 

•[100 M (全二重)] 

100 M (全二重）に固定して使う場合に選択します。 

•[100 M (半二重)] 

100M (半二重）に固定して使う場合に選択します。 

•[10 M (全二重)] 

10M (全二重）に固定して使う場合に選択します。 

•[10 M (半二重)] 

10M (半二重）に固定して使う場合に選択します。 


[IPX/SPX フレームタイプ] 


ネットワーク/ホ-卜設定 
IPX / SPX ル-ムタイプ 


設定項目 

説明 

IPX/SPX フレーム 
タイプ 

IPX/SPX のフレームタイプを設定します。 

• [自動](初期値） 

フレームタイプを自動で設定します。 

• [Ethernet II] 

Ethernet 仕様のフレームタイプを使います。 

• [Ethernet 802.3] 

旧 EE802.3 仕様のフレームタイプを使います。 

• [Ethernet 802.2] 

旧 EE 802.2仕様のフレームタイプを使います。 

• [Ethernet SNAP] 

SNAP 仕様のフレームタイプを使います。 
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[ 受付制限 (IPv4)] 

補足 

• 受信制限は、 CentreWare Internet Services でも設定できます。設定例については、 「IP アドレス 
による受信制限」 （P. 228) を参照してください。 



No . 10 

フイルタ-アドレス 


設定項目 

説明 

受付 IP アドレス制限 

IP アドレスを使って受信制限をするかどうかを設定します。 

• [しない](初期値) 

• [する] 

受付 IP アドレス設定 

受け付ける IP アドレスを制限する場合に、印刷を受け付ける IP アドレスを 
登録します。 IP アドレスは、10個まで登録できます。登録した IP アドレス 
には、フイルターアドレスを設定します。 IP アドレス、フイルターアドレス 
は、 xxx.xxx.xxx.xxx の形式で入力します。 

XXX は〇〜255までの数値です。 *2 (参照 P .171) 

たとえば、 [IP アドレス]: 129.249.1 10.23、[フイルターアドレス]: 
255.255 .255.0 と設定した場合、印刷を受け付ける IP アドレスは、 

129.249.110.* (1 〜 254) です0 


L 受付 ip アドしス設定 
No . 10 


No . 10 

IP アドレス 


138 5操作パネルでの設定 













[SNTP 設定 ] 


ネットワーク/ホ -卜設定 

SNTP 設定 


SNTP 設定 

NTP サ - 八.-との同期 








SNTP 設定 
接続間隔 



SNTP 設定 
NTPMC-[P?KW 


設定項目 

説明 

NTP サーバーとの 
同期 

NTP サーバーと同期して、本機のシステム時計の時刻を合わせるかどうかを 
設定します。 

• [しない](初期値) 

• [する] 

接続間隔 

NTP サーバーに接続する間隔を1〜500時間の間で、1時間単位に設定し 
ます。 

•[168 時間](初期値） 

NTP サーバー IP 
アドレス 

NTP サーバーの IP アドレスを設定します。 

IP アドレスは、 xxx.xxx.xxx.xxx の形式で入力します。 xxx は〇〜255ま 
での数使" 75 す 

• [000.000.000.000] (初期値） 


[HTTP-SSL/TLS 通信 ] 

補足 

• SSL/TLS プロトコルを使用して、 HTTP の通信データを暗号化する場合に設定します。この項目は、 
本機に証明書が登録されている場合に表示されます。 

• HTTP の通信の暗号化、および本機に必要なサーバー証明書については、 「HTTP 通信の暗号化設定」 
(P. 238) を参照してください。 


ネットワーク/ホ ■卜設定 
HTTP-SSL/TLS 通信 


HTTP-SSL/TLS If 
有効/無効の設定 









HTTP-SSL/TLS 通信 
ポート 


設定項目 

説明 

有効/無効の設定 

SSL/TLS 通信を使用するかどうかを設定します。 

• [無効](初期値） 

SSL/TLS 通信を使用しません。 

• [有効] 

SSL/TLS 通信を使用します。 

ポー ト番号 

ポート番号を、1〜65535の間で設定します。 

• [443](初期値) 

補足 

• 他のポートのポート番号と、同じ番号を使用しないでください。 
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[IPsec 通信 ] 


ネットワーク/ホ -卜設定 
I Psec 通信 


設定項目 

説明 

IPsec 通信 

コンピューターからネットワーク上の本機へデータを送るときに、データを 
バケット単位で暗号化して送信するかどうかを設定します。 

• [無効](初期値） 

• [有効] 

補足 

• Windows Vista をお使いの場合だけ使用できます。 

• IPsec の設定方法については、 「IPSec を使用して暗号化するための設定」 
(P. 241) を参照してください。 


[IEEE 802 .lx 設定 ] 


ネットワーク/ホ -卜設定 

IEEE 802. lx 設定 


IEEE 802 .lx 設定 

802 .lx 認証の使用 








IEEE 802 .lx 設定 
認証方式 



IEEE 802 .lx 設定 
サ - 八'-証明書の検証 


設定項目 

説明 

802.1x 認証の使用 

IEEE 802.1x 認証を使用するかどうかを設定します。 

• [使用しない](初期値） 

• [使用する] 

認証方式 

IEEE 802 .lx の認証方式を設定します。 

• [EAP-MD5] (初期値) 

• [EAP-MS-CHAPv2] 

• [PEAP/MS-CHAPV2] 

サーバー 証明書の 
検証 

サーバー証明書の検証をするかどうかを設定します。 

• [しない](初期値） 

• [する] 
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[ システム設定 ] _ 

[システム設定]は、本機の動作設定を行うためのメニューです。 

[ 異常警告音 ] 


システム設定 
異常警告音 


設定項目 

説明 

異常警告音 

紙づまりなどの異常が発生し、ジヨブが異常状態のまま保留になったときに鳴 
る音です。鳴らすかどうかを設定します。音量の調整はできません。 

• [H 島二す] 

• [鳴らさない](初期値） 


[ 操作パネル設定 ] 



設定項目 

説明 

操作パネル制限 

暗証番号を設定して、メニュー操作を制限するかどうかを設定します。 

• [しない](初期値) 

• [する] 


補足 

• [する]に設定すると、暗証番号設定画面が表示されます。暗証番号として 
12桁の数字を、く ▲〉、 <▼> ボタンを押して入力してください。く ►〉、 <◄> 
ボタンで桁を移動できます。 

• 暗証番号として' [000000000000]は設定できません0 

暗証番号設定 

操作パネル制限を設定している場合に暗証番号を変更できます。 

新しい暗証番号を12桁の数字で入力してください。2回入力した暗証番号 
が一致した場合に、暗証番号が変更されます。 


補足 

• [操作パネル制限]を[する]に設定しないと、暗証番号を変更できませ 
ん〇 

認証エラーアクセス 
拒否 

認証エラーが発生した場合に、アクセスを拒否するかどうかを設定します。 

• [しない] 

• [する](初期値） 

認証回数 

認証エラーが発生した場合に、アクセスを拒否するまでのエラー回数を1〜 

10回の間で、1回単位に設定します。 

• [5 回](初期値） 


補足 

• [認証エラーアクセス拒否]が[しない]に設定されている場合は、[しな 
い]と表示されます。 
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[ メニュー自動解除 ] 


システム設定 
メニュー自動解除 


設定項目 

説明 

メニュー自動解除 

メニューが表示された状態を自動的に解除するかどうかを、1〜30分の間 
で、1分単位に設定します。*2 (参照に 171) 

• [しない](初期値) 

•[1 分後]〜 [30 分後] 


[ 低電カモード ] 


システム設定 
低電カモード 


設定項目 

説明 

低電カモード 

低電カモードは、一定の時間が経過すると、自動的にフューザー部の温度を 
下げて機械の消費電力を節約する機能です。この機能を使用するかどうかを 
設定します。 

• [有効](初期値） 

• [無効] 

補足 

• [スリープモード]の設定が[無効]になっている場合は、[低電カモード] 

を[無効]に設定できません。 

參照 

• 「2.4節電モードを設定/解除する」 （P. 53) 


[ 低電力移行時間 ] 


システム設定 
低電力移行時間 


設定項目 

説明 

低電力移行時間 

低電カモードに移行するまでの時間を1〜240分の間で1分単位に設定し 
ます。*2 (参照 P .171) 

•[1 分後](初期値） 

参照 

• 「2.4節電モードを設定/解除する」 （P. 53) 
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[スリープモード] 


システム設定 
スリープモード 


設定項目 

説明 

スリープモード 

スリープモードは、低電カモードよりもさらに機械の消費電力を節約する機 
能です。この機能を使用するかどうかを設定します。 

• [有効](初期値） 

• [無効] 

補足 

• [低電カモード]の設定が[無効]になっている場合は、[スリープモード] 

を[無効]に設定できません。 

参照 

• 「2.4節電モードを設定/解除する」 （P. 53) 


[スリープモード移行時間] 


システム設定 
スリ-プモ-ド移行時間 


設定項目 

説明 

スリープモード 
移行時間 

スリープモードに移行するまでの時間を1〜240分の間で1分単位に設定 
します。 *2 (参照 P .171) 

•[1 分後](初期値） 

参昭 

• 「2.4節電モードを設定/解除する」 （P. 53) 

• 「操作例：スリープモードへの移行時間を変更する」 （P .109) 


[自動ジョブ履歴] 


システム設定 
自動ジョブ履歴 


設定項目 

説明 

自動ジョブ履歴 

処理を行った印刷データに関する情報（ジョブ履歴レポート）を、自動的に 
印刷するかどうかを設定します。 

• [プリントしない](初期値） 

ジョブ履歴レポートを自動的に印刷しません。 

• [プリントする] 

過去に自動で排出されていない印刷データの履歴が、記憶領域いっぱいに 
なった時点 （50 件）で、古いものから自動的に印刷されます。実行中や実 
行待ちの印刷データは記録されません。 
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[ジョブの表示設定] 



設定項目 

説明 

実行中/待ちジョブ 

印刷を実行中、または待機中のジョブの情報表示について設定します。 

• [情報を制限しない](初期値) 

• [情報を制限する] 

完了ジョブ 


完了ジョブの情報表示について設定します。 


ジョブの表示 

完了したジョブの表示方法について設定します。 

• [表示しない] 

• [認証中は表示する] 

• [常に表示する](初期値） 


認証中の 
表示対象 

完了したジョブについて、全てのユーザーのジョブを表示するか、認 
証ユーザーのみの情報を表示するかを設定します。 

• [すべて](初期値） 

• [認証ユーザーのジョブ] 


表示情報の 
制限 

完了ジョブの表示情報を制限するかを設定します。 

• [制限しない](初期値） 

• [制限する] 


[レポート両面プリント] 

補足 

• この項目は、両面印刷 ユニット （オプション）が取り付けられている場合に表示されます。 


システム設定 
Wf - 卜両面/リント 


設定項目 

説明 

レポート両面 
プリント 

レポート/リストを印刷するときに、片面に印刷するか両面に印刷するかを 
設定します。 

• [片面](初期値） 

• [両面] 


144 5操作パネルでの設定 












[プリント可能領域] 


システム設定 
プリント可能領域 


設定項目 

説明 

プリント可能領域 

プリント可能領域を拡張するかどうかを設定します。エミユレーシヨン 
(201 H、HP-GL/2、ESC/P、PCL) や PostScript で印刷する場合に有効 
です 

• [標準](初期値） 

• [拡張] 


[バナーシート設定] 



設定項目 

説明 

バナーシート出力 

バナーシートを出力するかどうかを設定します。 

• [出力しない](初期値） 

バナーシートを出力しません。 

• [スタートシート] 

文書の始めに出力します。 

• [エンドシート] 

文書の終わりに出力します。 

• [スタート+エンドシート] 

文書の始めと終わりに出力します。 

バナーシートトレイ 

バナーシート用の用紙を給紙するトレイを設定します。 

• [トレイ 1] (初期値） 

• [トレイ 2] 〜[トレイ 4] 

補足 

• 装着していないトレイは表示されません。 


[セキュリティープリント操作] 

補足 

• この項目は、八ードディスク（オプション）が取り付けられている場合に表示されます。 


システム設定 
セキユリテ仁フ'リント操作 


設定項目 

説明 

セキュリティー 
プリント操作 

セキュリティープリントの印刷を、操作パネルから実行できるようにするか 
どうかを設定します。 

• [有効](初期値） 

操作パネルからセキュリティープリントを実行できます。 

. 「&効] 

操作パネルからセキュリティープリントを実行できません。 
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[システム時計] 

補足 

• ここで設定された日付/時刻が、レポートやリストに印刷されます。 



設定項目 

説明 

日付 

2002年01月01日のように、 YYYY/MM/DD の形式で設定します。 

時刻 

12時02分のように、 HH/MM の形式で設定します。 

日付表示切替 

日付の表示順序を設定します。 

• [yyyy/mm/dd] (初期値) 

年/月/日の順で表示します。 

• [mm/dd/yyyy] 

月/日/年の順で表示します。 

• [dd/mm/yyyy] 

日/月/年の順で表示します。 

時刻表示切り替え 

時刻表示の方法を設定します。 

•[12 時間制](初期値） 

• [24 時間制] 

タイムゾーン 

タイムゾーンを設定します。 

サマータイム設定 
サマータイム開始日 
サマータイム終了日 

サマータイムについて設定します。 
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[最初のプリント速度] 


システム設定 
最初の/リント速度 


設定項目 

説明 

最初のプリント速度 

最初の印刷の速度を、カラー優先にするか、白黒優先にするかを設定します。 

• [カラー優先](初期値） 

• [白黒優先] 


[カラーモード自動の動作] 


システム設定 
カラ十卜.自動の動作 


設定項目 

説明 

カラーモード自動の 
動作 

カラー印刷の自動判別機能について設定します。 

• [カラー/白黒を判別](初期値） 

印刷時にカラー/白黒を判別し、印刷します。 

• [カラーで出力] 

すべてカラーで印刷します。 


[ドラム寿命動作] 


システム設定 
ドラム寿命動作 


設定項目 

説明 

ドラム寿命動作 

ドラムカートリッジの交換時期が近づくと、寿命の約1500ページ # 前に予 
備用意のメッセージが表示され、寿命の約800ページ # 前になると交換時期 
が近いことを示すメッセージが表示されます。 

ドラムカートリッジの交換時期になったとき、印刷を停止するかどうかを選 
択します。 

• [プリント停止する](初期値） 

ドラムカートリッジ交換のメッセージ表示後は、新しいドラムカートリッジ 
に交換するまで印刷は停止されます。 

• [プリント停止しない] 

ドラムカートリッジの交換時期になっても、すぐに印刷は停止されません。 
しばらくの間は、継続して使用できます。ただし、交換時期が過ぎても印刷 
を続けると、印刷画質など本機の性能に影響が出ることがあります。新しい 
ドラムカートリッジに交換することをお勧めします。なお、まったく交換せ 
ずに印刷を続けると、所定の枚数を印刷後にドラムカートリッジの寿命と判 
断して、本機を保護するために強制的に印刷を停止します。 


*: 印刷可能ページ数は、印刷条件や原稿の内容、本機電源の入切の頻度などによって、大きく異なり 
ます。詳しくは、「消耗品と有寿命部品（定期交換部品、有償）の寿命について」 （P. 274) を参照し 
てください。 
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[ミリ/インチ切り替え] 


システム設定 
ミリ/イ'ノチ切り替え 


設定項目 

説明 

ミリ/インチ 

切り替え 

操作パネルで長さを表示/入力するときの単位を設定します。 

•[ミリ （ mm)] (初期値） 

• [インチ （")] 


[データ暗号化] 


注記 

• [データ暗号化]の設定を変更した場合、八ードディスクが初期化されます。 

補足 

• この項目は、八ードディスク（オプション）が取り付けられている場合に表示されます。 


システム設定 
データ暗号化 


データ暗号化 
暗号化処理 









データ暗号化 
暗号化キー 


設定項目 

説明 

暗号化処理 

システム内部（ハードディスク）のデータの暗号化をするかどうかを設定し 
ます。 

• [しない](初期値) 

• [する] 

暗号化キー 

データを暗号化する場合の暗号化キーを数字12桁で設定します。 

補足 

• [暗号化キー]は、セキュリティー対策上の必要から、設定を行っても、必 
ず設定画面には [0 ] が表示されます。 


[ HDD の上書き消去] 

補足 

• この項目は、八ードディスク（オプション）が取り付けられている場合に表示されます。 


システム設定 
HDD の上書き消去 


設定項目 

説明 

HDD の上書き消去 

八ードディスク内のデータを上書き消去をするかどうか、上書き消去する場 
合は、その回数を設定します。 

• [しない] 

•[1 回] 

• [3 回](初期値） 
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[プリントジョブの追越] 


補足 

• この項目は、八ードディスク（オプション）が取り付けられている場合に表示されます。 


システム設定 
プリントシ’ョフ’の追越 


設定項目 

説明 

プリントジョブの 
追越 

プリントジョブの追い越しを許可するか、禁止するかを設定します。 

• [禁止](初期値） 

• [許可] 


[ソフトウェアのダウンロード] 


システム設定 
V フトウェアタ，ウンロ-卜‘ 


設定項目 

説明 

ソフトウェアダウン 
口ー ド 

ソフトウェアダウンロードを許可するか、禁止するかを設定します。 

• [許可](初期値） 

• [禁止] 


[集計管理の運用] 


システム設定 
集計管理の運用 


設定項目 

説明 

集計管理の運用 

本機にあらかじめ登録されている認証登録ユーザーを利用して、集計管理を 
するかどうかを設定します。[する]に設定すると、[プリンター集計レポー 
卜]に代わって、[プリンター集計管理レポート]が印刷されます。 

• [しない](初期値) 

• [する] 


5.2 共通メニュー項目の説明149 










[認証の設定] 



設定項目 

説明 

認証の運用 

本体認証をするかどうかを設定します。 

• [しない](初期値) 

認証を行いません。 

• [する] 

本体認証を行います。 

認証情報設定 




情報保存先 

認証情報を NV メモリー ([ NVM]) と八ードディスクのどちらに保 
存するかについて設定します。 

• [NVM ] (初期値) 

• [ハードディスク] 



補足 

• ネット認証/集計が設定されている場合に表示されます。 


認証失敗の 
記録 

不正なアクセスを検知するために、10分間に設定した回数だけ認証 
に失敗したとき、[エラー履歴レポート]に認証失敗を記録するかど 
うかを設定します。 

• [しない] 

• [する](初期値) 

[する]にする場合は、認証失敗を記録する失敗回数を1〜600の 
間で設定します。初期値は10回です。 



補足 

• 認証に失敗しても、[エラー履歴レポート]に記録が残るだけで、「[操 
作パネル設定]」 （P.141) のようなアクセス拒否は行われません。 


外部認証 
情報保存 

外部認証情報を保存するかどうかを設定します。 

• [しない](初期値) 

• [する] 



補足 

• 八ードディスク（オプション）が取り付けられていて、認証方式に 
外部認証が設定されている場合に表示されます。認証方式は 
CentreWare Internet Services で設定します。詳細は、 
CentreWare Internet Services のヘルプを参照してください0 

認証プリントの設定 

本機は、この機能を使用することができません。 


150 5操作パネルでの設定 










[保存文書設定] 

補足 

• この項目は、八ードディスク（オプション）が取り付けられている場合に表示されます。 



設定項目 

説明 

文書の保存期間 

蓄積文書の保存期間を設定します。設定した期間が経過すると、蓄積文書は 
自動的に削除されます。 

• [設定しない](初期値） 

保存したままにします。 

• [日数と削除時刻] 

日数と時刻で保存期間を設定します。 

• [時間] 

削除するまでの時間を設定します。 

保存期間（日数） 

保存期間（日数）を1〜14日の間で設定します。 

• [7 日](初期値） 

経過後の削除時刻 

文書を削除する時刻を設定します。 

• [3:00 AM ] または [3:00] (初期値) 


補足 

• [システム設定] > [システム時計] > [時刻表示切り替え]の設定によつ 
て、12時間表示または24時間表示で設定します。 

保存期間（時間） 

保存期間（時間）を1〜23時間の間で設定します。 

• [4 時間](初期値） 


[ソフトウェアオプション] 

補足 

• この項目は、セキュリティ拡張キット（オプション）が取り付けられている場合に表示されます。 


システム設定 
V フトウ17オプション 


V フトウエアオプション 
1 リ'ノタ-セキ1リテ仁キ外 


1 リンタ-セキ1リテイ-キット 
有効化 


設定項目 

説明 

プリンター 

セキュリティー 

キット 

機械に取り付けたセキュリティ拡張キットを有効にします。[有効化]を選択 
すると、確認メッセージが表示されます。 < OK > ボタンを押してください。 

補足 

• 一度プリンターセキュリティーキットを有効化すると、取り付けているセ 
キュリティ拡張キット ROM は、他の機械で使用できません。 

• 機能をクリアしたり無効化したい場合は、お買い求めの販売店、またはサー 
ビス窓口にお問い合わせください。 
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[イメージログ管理設定] 

注記 

• 本機は、この機能を使用することができません。 

[プリント設定] _ 

[プリント設定]では、自動トレイ選択や用紙トレイについて設定します。 
補足 

-自動トレイ選択については、 1 ■自動トレイ選択について」 （ P . 105)を参照してください。 

[用紙の置き換え] 


プリント設定 
用紙の置き換え 


設定項目 

説明 

用紙の置き換え 

自動トレイ選択によって選択された用紙トレイに用紙がない場合に、ほかの 
用紙トレイにセットされている用紙に置き換えて印刷をするかどうかを設定 
します。置き換えをする場合は、サイズを指定します。 


• [しない](初期値) 

置き換えはしないで、用紙補給のメッセージを表示します。 

• [大きいサイズを選択] 

選択されている用紙サイズの次に大きなサイズの用紙に置き換えて、等倍で 
印刷します。 

• [近いサイズを選択] 

選択されている用紙サイズに最も近いサイズの用紙に置き換えて印刷しま 
す。必要に応じて、自動的にイメージを縮小することがあります。 

• [手差しトレイから給紙] 

手差しトレイにセットされている用紙に印刷します。 


補足 


• コンピューター側から指定があった場合は、コンピューター側の指定が優先 
されます。 


[用紙撞類エラーの処理] 


プリント設定 
用紙種類 I ラ-の処理 


設定項目 

説明 

用紙撞類エラーの 
処理 

印刷ジョブで指定している用紙種類がセットされている用紙トレイがない場 
合にどうするかを設定します。 

• [確認画面表示](初期値） 

用紙種類の確認を促すメッセージを表示します。 

• [プリントする] 

メッセージを表示しないで、現在セットされている用紙種類で印刷します。 
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[トレイの用紙種類] 



設定項目 

説明 

トレイ1 

トレイ1にセツトする用紙の種類を設定します。 

• [普通紙](初期値)、[再生紙]、[上質紙]、[うら紙]、[厚紙1]、[厚紙 1( A )]、 
[厚紙 1( B )]、 [厚紙 1( C )]、 [厚紙 1( S )]' [厚紙1(うら面）]、[厚紙 1( A ) 
(うら面）]、[厚紙 1( B ) (うら面）]、[厚紙 1( C ) (うら面）]、[厚紙 1( S ) (う 
ら面）]、[厚紙2]、[厚紙 2( A )]、 [厚紙 2( B )]、 [厚紙 2( C )]、 [厚紙 2( D )]、 
[厚紙 2( S )]、 [厚紙2(うら面）]、[厚紙 2( A ) (うら面）]、[厚紙 2( B ) (うら 
面)]、[厚紙 2( C ) (うら面）]、[厚紙 2( D ) (うら面）]、[厚紙 2( S ) (うら面）]、 
[ OHP フィルム]、[コート紙1]、[コート紙1(うら面）]、[コート紙2]、 
[コート紙2(うら面）]、[ラベル紙]、 [1 .ユーザー 1] 〜 [5 ■ユーザー 5] 


補足 

•[1. ユーザー 1] 〜 [5. ユーザー 5] には、[用紙種類名称設定]で設定し 
た名称が表示されます。 

• ( A )、（ B )、（ C )、（ D )、（ S ) は、画質の処理方法を表します。画質の処理 
については、「用紙の画質処理」 （ P .157) を参照してください。 

トレイ2〜トレイ4 

トレイ2〜4にセツトする用紙の種類を設定します。 

• [普通紙](初期値)、[再生紙]、[上質紙]、[うら紙]、[厚紙1]、[厚紙 1( A )]、 
[厚紙 1( B )]、 [厚紙 1( C )]、 [厚紙 1( S )]、 [厚紙1(うら面）]、[厚紙 1( A ) 
(うら面）]、[厚紙 1( B ) (うら面）]、[厚紙 1( C ) (うら面）]、[厚紙 1( S ) (う 
ら面）]、[厚紙2]、[厚紙 2( A )]、 [厚紙 2( B )]、 [厚紙 2( C )]、 [厚紙 2( D )]、 
[厚紙 2( S )]、 [厚紙2(うら面）]、[厚紙 2( A ) (うら面）]、[厚紙 2( B ) (うら 
面）]、[厚紙 2( C ) (うら面）]、[厚紙 2( D ) (うら面）]、[厚紙 2( S ) (うら面）]、 
[ OHP フィルム]、[コート紙1]、[コート紙1(うら面）]、[コート紙2]、 
[コート紙2(うら面）]、[ラベル紙]、 [1 .ユーザー 1] 〜 [5 ■ユーザー 5] 


補足 

• 装着していないトレイは表示されません。 

• [1_ユーザー 1] 〜 [5. ユーザー 5] には、[用紙種類名称設定]で設定し 
た名称が表示されます。 

• ( A )、（ B )、（ C )、（ D )、（ S ) は、画質の処理方法を表します。画質の処理 
については、「用紙の画質処理」 （ P .157) を参照してください。 

トレイ5 (手差し） 

手差しトレイにセツトする用紙の種類を設定します。 

• [普通紙](初期値)、[再生紙]、[上質紙]、[うら紙]、[厚紙1]、[厚紙1 
(うら面）]、[厚紙2]、[厚紙2(うら面）]、 [ OHP フイルム]、[コート紙 
1]、[コート紙1(うら面）]、[コート紙2]、[コート紙2(うら面）]、[ラべ 
ル紙]、[封筒]、[うす紙]、 [1 ■ユーザー 1] 〜 [5 ■ユーザー 5] 


補足 

• [1_ユーザー 1] 〜 [5. ユーザー 5] には、[用紙種類名称設定]で設定し 
た名称が表示されます。 


5.2 共通メニュー項目の説明153 










[トレイの用紙色] 


プリント設定 
トレイの用紙色 


トレイの用紙色 
トレイ 1 








トレイの用紙色 
トレイ 2 



トレイの用紙色 
トレイ 3 



トレイの用紙色 
トレイ 4 


設定項目 

説明 

トレイ1〜トレイ4 

トレイにセツトした用紙の色を設定します。 

•[白](初期値）、[青]、[黄色]、[緑]、[ピンク]、[透明]、[アイボリー]、 
[グレー]、[クリーム]、[山吹色]、[赤]、[オレンジ]、 [1.] 〜[5_ ]、 
[その他] 

補足 

• 装着されていないトレイは表示されません。 

•[1.] 〜 [5.] には、[用紙色名称設定]で設定した名称が表示されます。 


[用紙の優先順位] 
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設定項目 


説明 


普通紙、再生紙、 
上質紙、うら紙、 
ユーザー 1 〜 5 


自動トレイ選択によって選択されるトレイにセツトされている用紙の種類の 
優先順位を設定します。初期値は、普通紙 [1 番目]、再生紙 [2 番目]、う 
ら紙[設定しない]、上質紙 [3 番目]、それ以外は[設定しない]です。 


•[1 〜15番目] 


設定する優先1噴位を選択します。 

[設定しない] 

優先順位を設定しません。この場合、自動トレイ選択の対象になりません。 


補足 

• [1_ユーザー 1] 〜 [5. ユーザー 5] には、[用紙種類名称設定]で設定し 
た名称が表示されます。 

• 異なる用紙種類に同じ優先順位の設定もできます。その場合に選択される卜 
レイは、[トレイの優先順位]によって決定します。 


[トレイの優先順位] 
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[トレイの用紙サイズ] 
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[用紙の画質処理] 
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設定項目 

説明 

普通紙、再生紙、 

上質紙、うら紙、 

1■ユーザー1〜 

5. ユーザー 5 

それぞれの用紙に対する画質処理（用紙種類）を設定します。 

• [ A ] ([上質紙]の初期値） 

J 紙 (82 g / m 2 ) など、カラー専用の上質紙に適した画質です。 

• [ B ] ([普通紙]、[うら紙]の初期値） 

一般的に使われているオフィス用紙 （ P 紙、 C 2 (シーツー）紙など）に適 
した画質です。 

• [ C ] ([再生紙]の初期値） 

再生紙 ( C 2 r (シーツーアール）紙、 WR 100 紙など）に適した画質です。 

• [ D ] 

地合が悪い用紙で、印刷時に画質のムラが発生する場合に選択します。 
•旧〜 [ G ] 

拡張用設定のため、使用しません。 

• [ S ] 

JD コー ト （104_7 g / m 2 )、J コー ト （95_0 g / m ど）など、 105 g / m 2 以下 
の コー ト紙に適した画質です。 


補足 

• [5 ■ユーザー 5] は 、 JD コー ト004.7 g / m 2 ), J コー ト （95_0 g / m 2 ) な 
ど、 105 g / m 2 以下の コー ト紙に最適な条件です。 

• 地合が悪い用紙とは、光に透かして見たときに、表面の透過度にムラが目立 
つ用紙です。 

厚紙1、 

厚紙1(うら面） 

それぞれの用紙に対する画質処理（用紙種類）を設定します。 

• [ A ] (初期値) 

• [ B ] 

耐水用ペーパーなどに適した画質です。 

• [ C ] 

ホワイトフィルムなどに適した画質です。 

• [ S ] 

ユーザー 設定が可能な画質です。 

厚紙2、 

厚紙2 (うら面） 

それぞれの用紙に対する画質処理（用紙種類）を設定します。 

• [ A ] (初期値) 

• [ B ]、[ C ] 

名刺用紙などに適した画質です。 

• [ D ] 

使用しません。 

• [ S ] 

フィルムラべルや耐水フィル厶 コー ト紙などに適した画質です。 
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[用紙種類名称設定] 



[用紙色名称設定] 
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[ ID 印字機能] 


プリント設定 
ID 印字機能 


設定項目 

説明 

ID 印字機能 

特定の位置に、ユーザー ID を印刷します。 

• [しない](初期値) 

ユーザー ID を印刷しません。 

• [左上] 

ユーザー ID を、用紙の左上部分に印刷します。 

• [右上] 

ユーザー ID を、用紙の右上部分に印刷します。 

• [左下] 

ユーザー ID を、用紙の左下部分に印刷します。 

• [右下] 

ユーザー ID を、用紙の右下部分に印刷します。 


[奇数ページの両面] 

補足 

• この項目は、両面印刷 ユニット （オプション）が取り付けられている場合に表示されます。 


プリント設定 
奇数ページの両面 


設定項目 

説明 

奇数ページの両面 

両面印刷時の、奇数ページ原稿の最終ページに対する印刷方法を設定します。 

• [片面](初期値） 

片面分の最終ページを、片面印刷時と同じく両面印刷を行うための給紙動作 
をしないで印刷します。両面の印刷動作をしないため、高速に印刷できます。 

• [両面] 

最終ページは片面のみのデータですが、両面印刷時と同じく両面印刷を行う 
ための給紙動作を行います。用紙に上下、または左右の区別がある用紙（穴 
あき用紙など）に印刷する場合は、印刷の向きをそろえることができます。 


[未登録フォームへ印字] 


プリント設定 
未登録フ H へ印字 


設定項目 

説明 

未登録 フォームへ 
印字 

印刷時に指定されたフォームが未登録だった場合に、印刷を中止するか、デー 
夕のみ印刷するかを設定します。 

• [する（データのみ)](初期値） 

• [しない] 
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[基本の用紙サイズ] 


プリント設定 
基本の用紙サイズ 


設定項目 

説明 

基本の用紙サイズ 

各プリントモードの[用紙サイズ]の初期値を設定します。 

• [ A 4] (初期値) 

• [8.5 x 11"] 
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[サイズ検知切り替え] 


プリント設定 
サイズ検知切り替え 


設定項目 

説明 

サイズ検知切り替え 

トレイ 1 〜 4 から、用紙サイズを自動検知するときの、サイズ検知モードを 
設定します。 

使用する国に合わせて選択します。日本国内で使用する場合は、 [AB 系]に 
設定してください。 

自動検知できるサイズの組み合わせについては、下の表を参考にしてくださ 
い。 


補足 


• 自動検知できるサイズの用紙でも、お使いの機種によって使用できない場合 
があります。本機で使用できる用紙のサイズは、「使用できる用紙 j (P. 90) 

を参照してください。 


■サイズ検知モードと自動検知できるサイズ 


用紙サイズ グループ 

AB 系 （8 x 1 3") 

AB 系 

セツトする場所 

サイズ/向き \ 

了 

r 

A 

l 

私 

丁 

V 

A 

CJ 1 

» 

丁 

r 

A 

l 

私 

丁 

A 

01 

m 

Z 

A6E5 

X 

X 

X 

X 

A5C? 

O 

〇 

〇 

〇 

A4D 

〇 

〇 

〇 

〇 

A4D 

〇 

〇 

〇 

〇 

A3D 

〇 

〇 

〇 

〇 

B5D 

〇 

〇 

〇 

〇 

B5D 

〇 

〇 

〇 

〇 

B4D 

〇 

〇 

〇 

〇 

n X 17'〇 

〇 

X 

〇 

〇 

8.5 x 14 '〇 

〇 

X 

〇 

〇 

8.5 x 13 '〇 

〇 

X 

〇 

〇 

8.5 x 11 " D 

〇 

〇 

〇 

〇 

8.5 x IV0 

〇 

〇 

〇 

〇 

12 x 18"D 

X 

〇 

X 

〇 

SRA3 





はがき D 

X 

〇 

X 

〇 

長形 3 号 D 

X 

〇 

X 

〇 


- 1 SRA3 は、 1 トレイモジュールの場合に使用できます。 
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用紙サイズ グループ 

AB 系（八開 / 十六開） 

AB 系 

(8 x 137 8 x 14") 

インチ系 

セツトする場所 

サイズ/向き \ 

了 

A 

—1 

1 

乒 

丁 

A 

cn 

m 

S 

丁 

入 

1 

私 

丁 

A 

CJ 1 

i 

m 

Z 

了 

A 

—1 

1 

払 

丁 

A 

CJ 1 

* 

s 

A6C? 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

A5C? 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

A4D 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

A4D 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

A3D 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

B5D 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

B5C? 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

B4D 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

n x i 7 "D 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

X 

8.5 x 14 '〇 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

X 

8.5 x 13"C? 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

X 

8.5 x IT'D 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

8.5 x IT'D 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

12 x 18"D 

X 

〇 

X 

〇 

X 

〇 

SRA3 







はがき D 

X 

〇 

X 

〇 

X 

〇 

長形 3 号 D 

X 

〇 

X 

〇 

X 

〇 


- 1 SRA3 は、 1 トレイモジュールの場合に使用できます。 
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[メモリー設定]* 2 (参照 P .171) 


[メモリー設定]は、各インターフェイスのメモリーや、フォームメモリーの容量を変更 
します。 


注記 

• メモリー容量を変更すると、メモリーがリセットされるので、各メモリー領域に格納されているデータ 
は、すべて消去されます。 

• メモリーの全体量を超えた割り振りはできません。電源を入れたときに、設定値が搭載メモリー容量を 
超えた場合は、システムによって自動的に調整されます。 

• ポートを起動に設定したときにメモリーが不足すると、ポート状態が自動的に停止することがありま 
す。この場合は、使っていないポートを停止するか、メモリーの割り当て容量を変更してください。た 
だし、パラレル、 USB -1 (2.0)、 USB -2 (2.0) ポートは自動的に停止することはありません。 

補足 

-メモリーの割り当ては、プリントページバッファを除き、操作パネル、または CentreWare Internet 
Services で設定できます。 

• プリントページバッファは、実際の印刷イメージを描画する領域です。プリントべージバッファの容量 
は、直接変更できません。プリントページバッファには、ほかの用途向けにメモリーを割り当てたあと 
の、残った領域が割り当てられます。 

解像度の高い文書を印刷するときは、プリントページバッファの容量が大きくなるように設定してくだ 
さい。 

実際に割り当てられたプリントページバッファ容量は、[機能設定リスト]で確認できます。また、 
CentreWare Internet Services を使っても確認できます 0 
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設定項目 

説明 

PS 使用メモリー 

PostScript の使用メモリー容量を指定します。 

1 6.00 〜96.00 MB の間で、0.25 MB 単位でメモリー容量を設定し 
ます。設定できる最大値はメモリーの空き容量によって変化します。 

• [24.00 MB ] (初期値） 


補足 

-この項目は、 PostScript ソフトウェアキット（オプション）が取り 
付けられている場合に表示されます。 

ART EX フォーム 
メモリー 

ART EX プリンタードライバー用フォームのメモリー容量を指定しま 
す0 

128〜 2048 KB の間で、 32 KB 単位にメモリー容量を設定します。 
設定できる最大値はメモリーの空き容量によって変化します。 

•[128 KB ] (初期値) 

八ードディスク（オプション）が取り付けられている場合は、フォー 
厶用のメモリーは八ードディスクが使用されます。容量は変更でき 
ません。ディスプレイには[八ードディスク]と表示されます。 


注記 

• メモリーに格納されているデータは、本機の電源を入れ直すと消去さ 
れます。 

ART IV フォーム 
メモリー 

ART IV 用フォームのメモリー容量を指定します。 

128〜 2048 KB の間で、 32 KB 単位でメモリー容量を設定します。 
設定できる最大値はメモリーの空き容量によって変化します。 

•[128 KB ] (初期値) 

八ードディスク（オプション）が取り付けられている場合は、フォー 
厶用のメモリーは八ードディスクが使用されます。容量は変更でき 
ません。ディスプレイには[八ードディスク]と表示されます。 


注記 

• メモリーに格納されているデータは、本機の電源を入れ直すと消去さ 
れます。 

ART IV ユーザ 
定義メモリ 

ART IV のユーザー定義で使うメモリー容量を指定します。 

32〜 2048 KB の間で、 32 KB 単位でメモリー容量を設定します。 
設定できる最大値はメモリーの空き容量によって変化します。 

• [32 KB ] (初期値) 


注記 

• メモリーに格納されているデータは、本機の電源を入れ直すと消去さ 
れます。 

HPGL オート 
レイアウトメモリー 

HP - GL 、 HP - GL /2 オートレイアウトで使うメモリー容量を指定しま 
す0 

64〜51 20 KB の間で、 32 KB 単位でメモリー容量を設定します。 
設定できる最大値はメモリーの空き容量によって変化します。 

• [64 KB ] (初期値) 

八ードディスク（オプション）が取り付けられている場合は、オー 
トレイアウト用のメモリーは八ードディスクが使用されます。容量 
は変更できません。ディスプレイには[八ードディスク]と表示さ 
れます。 


補足 

• この項目は、ェミユレーションキット（オプション）または 
PostScript ソフトウェアキット（オプション）が取り付けられてい 
る場合に表示されます。 
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設定項目 

説明 

受信バッファ容量 

インターフェイスごとに、受信バッファ（コンピューターから送信さ 
れるデータを一時的に蓄えておく場所）のメモリー容量を設定しま 
す。 LPD、SMB、IPP の場合は、スプール処理の有無、配置場所、 
メモリー容量をそれぞれ設定します。 

受信バッファ容量は、使用状況と目的に応じて変更できます。受信 
バッファ容量を増やすと、各インターフェイスに対応するコンピュー 
ターの解放が早くなることがあります。設定できる最大値はメモリー 
の空き容量によって変化します。 

補足 

• ポートが停止している場合は、対応する各項目は表示されません。 

• コンピューターから送信されるデータ量によっては、メモリーの容 
量を増やしてもコンピューターの解放時間が変わらない場合があり 
ます。 


パラレル 

メモリー、 

NetWare 

メモリー、 

IPP メモリー、 
USB-1 (2.0) 

メエ " — 

USB-2(2.0) 

メモリー、 

Port 9100 

メモリー 

64〜 1024KB の間で、 32KB 単位にメモリー容量を設定します。 
初期値はパラレル、 USB_1(2_0)、USB_2(2.0) は [64KB]、 そのほ 
かは [256KB] です。 

補足 

• [IPP メモリー]は、ハードディスク（オプション）が取り付けられ 
ていない場合に表示されます。八ードディスクが取り付けられてい 
る場合は、 [IPP スプール]が表示されます。 

• パラレルメモリーは、パラレルインタフェースカード（オプション） 

が取り付けられている場合に表示されます。 

EtherTalk 

メモリー 

1024〜 2048KB の間で、 32KB 単位でメモリー容量を設定しま 
す。初期値は [1024KB] です。 

補足 

• [EtherTalk メモリー]は、 PostScript ソフトウェアキット（オフ 
ション）が取り付けられている場合に表示されます。 

LPD スプール、 
SMB スプール 

• [スプールしない](初期値） 

スプール処理は行われません。あるコンピューターから LPD、SMB 
の印刷処理をしている間は、ほかのコンピューターからの同じイン 
ターフェイスでのデータを受信できません。 

LPD の場合は、 LPD 専用の受信バッファのメモリー容量を、1024 
〜 2048 KB の間で 32KB 単位で設定します。初期値は [1024KB] 
です 

SMB の場合は、 SMB 専用の受信バッファのメモリー容量を、64〜 

1 024KB の間で 32KB 単位に設定します。初期値は [256KB] です。 

• [八ードディスクスプール] 

スプール処理を行います。スプール処理用の受信バッファは、八一 
ドディスクが使用されます。この項目は、八ードディスク（オプショ 
ン）が取り付けられている場合に表示されます。 

• [メモリ _ スプール] 

スプール処理を行います。スプール処理用の受信バッファは、メモ 
リーが使用されます。この候補値を選択したときは、スプール処理 
用の受信バッファのメモリー容量を、 0.5 〜32.00 MB の間で 
0.25MB 単位で設定します。初期値は [1.00MB] です。なお、設 
定したメモリー容量よりも大きい印刷データは、受信できません。こ 
のようなときは、[ハードディスクスプール]、または[スプールし 
ない]を選択してください。 

注記 

• Windows 2000で、 LPR バイトカウントを無効にしている場合、ス 
プールメモリーで設定されている容量より大きな容量の文書を送信 
すると、ジョブの送信が繰り返されてしまいます。この場合には、プ 
リンタードライバーのプロパティダイアログボックスで[ポート]夕 
ブを開いて、 LPR バイトカウントを有効にするか、メモリースプー 
ルの容量を文書容量よりも大きい値に変更してください。 
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設定項目 

説明 

(受信バッ 

IPP スプール 

• [スプールしない](初期値） 

ファ容量） 


スプール処理は行われません。あるコンピューターからの IPP の印 
刷処理をしている間は、ほかのコンピューターからの同じインター 
フェイスでのデータを受信できません。 IPP 専用の受信バッファの 
メモリー容量を、64〜 1024 KB の間で 32 KB 単位で設定します。 
初期値は [256 KB ] です。 

• [八ードディスクスプール] 

スプール処理を行います。スプール処理用の受信バッファは、八一 
ドディスクが使用されます。 



補足 



• [ IPP スプール]は、ハードディスク（オプション）が取り付けられ 
ている場合に表示されます。八ードディスクが取り付けられていな 
い場合は 、 [IPP メモリー]が表示されます。 


[画質補正] 


[画質補正]は、印刷画質が悪いときに本機を調整します。 


[階調補正] 


参照 

• 階調補正の操作手順：「7.9階調を補正する j ( P . 250) 


画質補正 


階調補正 

階調補正 



解像度 




階調補正 




階調 


設定項目 

説明 

解像度 

解像度優先の階調補正チャートを印刷し、本機の階調を補正します。 

• [階調補正チャート] 

階調補正チャートを印刷し、イェロー （ Y ) 、マゼンタ （ M ) 、シアン （ C ) 

の色階調がずれていないかを確認し、補正値を読み取ります。 

• [補正セツト] 

補正値を設定します。各色とも-6〜+6の間で補正します。 

階調 

階調優先の階調補正チャートを印刷し、本機の階調を補正します。 

• [階調補正チャート] 

階調補正チャートを印刷し、イェロー （ Y ) 、マゼンタ （ M ) 、シアン （ C ) 

の色階調がずれていないかを確認し、補正値を読み取ります。 

• [補正セツト] 

補正値を設定します。各色とも-6〜+6の間で補正します。 
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[転写電圧オフセット調整] 




設定項目 

説明 

普通紙、上質紙、 

再生紙、 

厚紙1、厚紙2、 

コー ト紙1、 

コー ト紙2、 

はがき、封筒、 

ラペル紙、 

OHP フイルム 

画像の一部が白点になる、画像周辺にトナーが飛び散る、画像全体が青みが 
かかっている、といった症状が頻繁に発生する場合は、転写電圧の設定を調 

•[1] 〜 [16] (初期値：[6]) 

参昭 

• 「7.10転写電圧を調整する」 （P. 257) 
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[初期化/データ削除] 


[初期化/データ削除]では 、 NV メモリーに記憶されているプリンター設定値、ネット 
ワークポート、八ードディスク（オプション）の初期化、および本機に登録されている 
フォームなどのデータを削除します。 

補足 

• 初期化によってそれそれの設定は、初期値に戻ります。 



設定項目 

説明 

NV メモリー 
初期化 

NV メモリーを初期化します。 NV メモリーを初期化すると、各種項目の候補 
値は初期値に戻ります。 


補足 

• NV メモリーとは、電源を切っても本機の設定内容を保持できる不揮発性の 
メモリーのことです。 

八ードディスク 
初期化 

八ードディスク（オプション）を初期化します。 

初期化によって消去されるデータは、追加フォント、 ART EX, ART IV、 

201 H. ESC/P、HP-GL、HP-GL/2、PCL の各フォーム、 ART IV ユー 
ザー定義データ、 SMB フォルダー、セキュリティープリント文書、サンプル 
プリント文書、時刻指定プリント文書です。セキュリティープリント、サン 
プルプリント、時刻指定プリントの各ログは、消去されません。 


補足 

• この項目は、八ードディスク（オプション）が取り付けられている場合に表 
されます。 
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設定 項目 

説明 

データー括削除 

NV メモリー、八ードディスク（オプション）のデータを一括して初期化し 
ます。 NV メモリーを初期化すると、各種項目の候補値は初期値に戻ります。 
また、八ードディスクを初期化すると、追加フォント、 201H、ART EX, 

ART IV、 HP-GL、HP-GL/2、ESC/P、PCL の各フォーム、 ART IV ユー 
ザー定義データ、 SMB フォルダー、セキュリティープリント文書、サンプル 
プリント文書、時刻指定プリント文書が消去されます。セキュリティープリ 
ント、サンプルプリント、時刻指定プリントの各ログは、消去されません。 

注記 

• 八ードディスクが装着されている場合、処理に時間がかかることがあります 
(約1時間以上)。処理中は、操作パネルのランプが点滅します。処理中は、 
電源を切らないようにしてください。 

集計レポート初期化 

集計レポートを初期化します。初期化すると、集計値が0になります。 

参昭 

• 「[プリンター集計レポート]のデータを初期化する」 （P.222) 

機能別カウンター 

機能別カウンターを初期化します。初期化すると、カウンターの値が0にな 

初期化 

ります。 

フォーム/マクロの 

登録されているフォーム/マクロを削除します。 

削除 

• [ART EX フォーム削除] 

ART EX プリンタードライバー用フォー厶を削除します。 

• [ART IVフォーム削除] 

ART IV用フォームを削除します。 

• [201H フォーム削除] 

ェミュレーションの201 H 用フォームを削除します。 

• [ESC/P フォーム削除] 

ェミュレーションの ESC/P 用フォームを削除します。 

• [PCL マクロ削除] 

ェミュレーションの PCL 用マクロを削除します。 

補足 

• [201H フォーム削除]、 [PCL マクロ削除]は、ェミュレーションキット 
(オプション）または PostScript ソフトウェアキット（オプション）が取 
り付けられている場合に表示されます。 

• 登録されているフォームがない場合は、[フォーム登録はありません]と表 
7F されます。 

フォント削除 

登録されているフォントを削除します。 

• [PCL フォント削除] 

ェミュレーションの PCL 用フォントを削除します。 

補足 

• この項目は、ハードディスク（オプション）、およびェミュレーションキッ 
卜（オプション）または PostScript ソフトウェアキット（オプション）が 
取り付けられている場合に表示されます。 

• 登録されているフォントがない場合は、[フォント登録はありません]と表 
されます。 

セキュリティ 

セキュリティープリントとして蓄積されている文書を削除します。 

文書削除 

補足 

• この項目は、ハードディスク（オプション）が取り付けられている場合に表 
不されます。 

• 文書がない場合は、[文書はありません]と表示されます。 
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[言語切り替え] 



^ [自動]設定時、自動判別の結果が本機に実装されていないフリント言語だった場合 
や、対象になるフリント言語に該当しない場合、そのデータは消去されます。 

* 2 <▼> または <▲> ボタンで候補値を変更するときに、ボタンを押し続けると、連続 

的に表示を変えることができます。また、 <▼> と〈▲〉ボタンを同時に押すと、初 
期値が表示されます。 

* 3 ダンププリントの各列は、次の項目が印刷されます。 

Count ジョブの先頭データからのバイト数が印刷されます。 

16進数表記コード印刷データを4バイトことに区切り、16進表記形式で印刷さ 
れます。 


*4 


*5 


ASCII コード 印刷データを JISX 0201 の8単位符号を使用して印刷されま 

す。 JISX 0201 で定義されていない文字は、 UD と印刷され 
ます。 


文字列一覧 


No. 

文字種 

文字 

1 

空白 

スペース 

2 

半角カナ 

アアイィウゥ Ii オォカキクケ ] サシスセソタチツテトナこヌネノ A ヒフへホマミム 
メモヤャユ1ヨョラリルレロワヲン」 

3 

アルフアベツト 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdef 

ghijklmnopqrstuvwxyz 

4 

数字 

0123456789 

5 

記号 

!"#$%&，()*+，'/:;〈=〉？@ [¥] 八 


• [有効]の設定時、プリントモード指定が [ HexDump ] に設定されている場合、 
PJL コマンドも [ HexDump ] で出力されます。 


• PJL コマンドで本機に実装されていないプリント言語が指定された場合、データは 
消去されます。 
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6 困ったときには 

本機の使用中にトラブルが発生し、どのように対処したらよいかわからないときには、ま 
ず、以下の症状の中に該当するものがないかを探してください。 

該当する項目があったら、「処置」の説明を参照して対処してください。 

該当する項目がない、または該当する処置をしても改善されない場合は、お買い求めの販 
売店、またはサービス窓口にご連絡ください。 

6.1 紙づまりの処置 


用紙が詰まると、機械が停止してアラームが鳴ります。操作パネルのエラーランプが点灯 
して、ディスプレイにメッセージが表示されます。メッセージに表示されている紙づまり 
の位置を操作パネルの左にある表示部で確認して、詰まっている用紙を取り除いてくださ 
い。 

紙づまりの処置が終了すると、自動的に用紙が詰まる前の状態から印刷が再開されます。 


カバー A 内での紙づまり （P. 1 74) 

カバー B 内での紙づまり（両面印 
刷ユニット（オプション）装着時） 

(P. 1 76) 

手差しトレイでの紙づまり （P.173) 
カバー C 内での紙づまり （P. 1 76) 



トレイ1〜4での紙づまり （P. 1 73) 


△注意 

• 機械内部に詰まった用紙や紙片は無理に取り除かないでください。特に、ヒューザー部 
や ローラー 部に用紙が巻き付いているときは無理に取らないでください。ケガややけど 
の原因となるおそれがあります。ただちに電源スイッチを切り、お買い求めの販売店、 
またはサービス窓口にご連絡ください。 


注記 

• 紙づまりが発生したとき、紙づまり位置を確認しないで用紙トレイを引き出すと、用紙が破れて機械の 
中に紙片が残ってしまうことがあります。故障の原因になるので、紙づまりの位置を確認してから処置 
をしてください。 

• 紙片が本機内に残っていると、紙づまりの表示は消えません。 

• 紙づまりの処置をするときは、本機の電源を入れたまま行ってください。電源を切ると、本機内に残っ 
ている印刷データや、本機のメモリーに蓄えられた情報が消去されます。 

• 本機内部の部品には触れないでください。印字不良の原因になります。 

補足 

• 機械に貼られているラベル中の下図のアイコンは、紙づまり除去方法という意味です。用紙が詰まった 
ときには、このアイコンがついているラベルの指示も参考にしてください。 


紙づまり除去方法 
アイコン 
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手差しトレイでの紙づまり 


1. 手差しトレイの奧（用紙の差し込み口付近) 
を点検し、詰まっている用紙を取り除きま 
す。 

用紙が破れた場合は、内部に紙片が残って 
いないかを確認してください。 


注記 

• 手差しトレイに用紙を複数枚セットしている場合は、 
いったんすべての用紙を取り除いてください。 



トレイ1〜4での紙づまり 


注記 

• 紙づまりの位置を確認しないでトレイを引き出すと、用紙が破れて機械の中に紙片が残ってしまうこと 
があります。故障の原因になるので、操作パネルの左にある表示部で紙づまりの位置を確認してから処 
置してください。 


1 . 


2 . 


3. 


ディスプレイに表示されている、紙がつ 
まっている用紙トレイを引き出します。 



詰まっている用紙や、しわになっている用 
紙を取り除きます。 

用紙が破れた場合は、内部に紙片が残って 
いないかを確認してください。 
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カバー A 内での紙づまり 


注記 

• 用紙を取り除くとき、左側面上部のカパー内にある転写ペルト（黒のフイルム上のペルト）には触れな 
いようにしてください。転写べルトに引つかき傷、汚れ、または手の脂が付くと印字品質が低下します。 
• 転写口ーラーの一部にトナーの汚れが付着している場合がありますが、画質には影響ありません。 


1. 手差しトレイを倒します。次にリリースレ 
バーを上げながら、カバ ー A をゆつくりと 
開けます。 



2. 詰まっている用紙の先端がセンタートレイ 
の方向に出ている場合は、排出方向にまっ 
すぐに引いて用紙を取り除きます。 



3. カバ ー A 内の詰まっている用紙を取り除き 
ます。 

用紙が破れた場合は、内部に紙片が残って 
いないかを確認してください。 



4. フューザーユニットの上下に用紙が詰まつ 
ている場合は、上方向にまっすぐ引いて用 
紙を取り除きます。 


注記 

• フューザーユニットは高温になっています。触れない 
ようにしてください。やけどの原因になるおそれがあ 
ります。 
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5. カバー A の中央部を押して、ゆっくりと閉 
じ、そのあと手差しトレイを上げます。 

注記 

• カバーを閉じるときは、カバーと本体の間に指を挟ま 
ないように注意してください。 
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カバー B 内での紙づまり（両面印刷ユニット（オプション）装着時) 



1. リリースレバーを引きながら、カバ ー c を 
ゆっくりと開けます。 
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6.2 電源、異常音など、機械本体のトラブル 


症状 

原因/処置 

電源が入らない 

本機の電源が切れていませんか？ 

電源スイッチの< 1〉側を押して、電源を入れてください。 


電源コードが抜けている、またはゆるんでいませんか？ 

本機の電源を切り、電源コードを電源コンセントと本機に差し込み直してください。そ 
のあとで、本機の電源を入れてください。 


正しい電圧のコンセントに接続していますか？ 

本機は、適切な定格電圧および定格電流のコンセントに、単独で接続してください。 

パネルに何も表示されない 

節電モードに入っている可能性があります。操作パネルの〈節電〉ボタンを押して、節 
電モードを解除してください。 

節電モードが解除できない場合は、電源コードがきちんと差し込まれていることを確 
認し、電源を入れ直します。 

それでも改善されない場合は、機械の故障かもしれません。お買い求めの販売店、ま 
たはサービス窓口にご連絡ください。 

異常な音がする 

本機の設置場所は、水平ですか？ 

安定した平面の上に移動してください。 


トレイが外れていませんか？ 

トレイを本機の奥までしっかり押し込んでください。 


本機内に異物が入っていませんか？ 

電源を切り、本機内部の異物を取り除いてください。本機を分解しないと取り除けな 
い場合は、お買い求めの販売店、またはサービス窓口にご連絡ください。 

プリンター内部に結露が発生 
した 

操作パネルを使用して、スリープモードに移行する時間を1時間以上に設定し、電源 
を入れたまま放置してください。機内があたたまり、約1時間で水滴がなくなり、正 
常に使用できます。 


参照 

• スリープモード： 1 ■[システム設定 ] j ( P .143) 

スリープモードに移行しない 

操作パネルでスリープモードへの移行を[無効]に設定していませんか？ 

操作パネルで、[スリープモード]を[有効]に設定してください。 
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6.3 印刷が正しくできないトラブル 


症状 

原因/処置 

〈エラー〉ランプが 
点滅している 

お客様自身では対処できないエラーが発生しています。表示されているエラーメッ 
セージやエラーコードを書き留めたうえで電源を切り、電源プラグをコンセントから 
抜いて、お買い求めの販売店、またはサービス窓口にご連絡ください。 

〈エラー〉ランプが 
点灯している 

操作パネルのディスプレイにエラーメッセージが表示されていませんか？ 

操作パネルに表示されているエラーメッセージを確認して、エラーの対処をしてくだ 
さい0 

印刷を指示したのに〈プリント 
可〉ランプが点滅、点灯しない 

インターフェイスケーブルが抜けていませんか？ 

電源スイッチをいったん切り、インターフェイスケーブルの接続を確認してください。 


本機がオフライン状態、またはメニューを設定している状態になっていませんか？ 
オフライン状態の場合は〈オンライン〉ボタンを、メニュー画面が表示されていると 
きは〈メニュー〉ボタンを押して、解除してください。 


使用するプロトコルの設定が正しくされていますか？ 

使用するポートが起動されているかを確認してください。また 、 CentreWare 
Internet Services でプロトコルの設定が正しくされているかを確認してください。 


参照 

• 「ネットワーク/ポート設定」 （ P .116) 

• CentreWare Internet Services のヘルプ 


コンピューターの環境が正しく設定されていますか？ 

プリンタードライバーなどコンピューターの環境を確認してください。 

〈プリント可〉ランプが点灯、点 
滅したまま排紙されない 

データが本機内部に残っています。印刷の中止、または残っているデータの強制排出 
をします。 

〈オンライン〉ボタンを押してオフライン状態にしてから、印刷を中止する場合は〈プ 
リント中止〉ボタンを、データを強制排出する場合は、 〈0 K 〉 ボタンを押してくださ 
い。中止および排出が終わったら、もう一度〈オンライン〉ボタンを押して、本機を 
オンライン状態にします。 


補足 

• パラレル八 JSB ポートを使用している場合、〈オンライン〉ボタンを押すタイミング 
によって、データ受信がジョブの途中になることがあります。この場合、それ以降 
の印刷データは 〈0 K 〉 ボタンを押したあとに、新しい印刷ジョブとして認識され、 
最後にオフラインを解除したあとに印刷されます。またそのとき、正常に印刷され 
ないことがあります。 
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症状 原因/処置 

印刷できない パラレルケーブルで接続している場合、コンピューターは双方向通信に対応していま 

すか？ 

工場出荷時、本機の双方向通信の設定は、[有効]になっています。コンピューターが 
双方向通信に対応していないと、印刷できません。この場合は、操作パネルで、双方 
向通信の設定を[無効]にしてから印刷してください。 

参照 

• 「[パラレル]」 （ P . 116) 

ネットワークプリンターの場合、本機の IP アドレスは正しく設定されていますか？ 
また、受信制限の設定が間違っている可能性もあります。 

本機の設定が正しいかどうか確認し、必要であれば変更してください。 

参照 

•「 IP アドレス ( IPv 4) を設定する」 ( P . 36) 

•「 IP アドレスによる受信制限」 ( P . 228) 

1回の印刷指示で送信される印刷データの容量が、受信容量の上限を超えている可能性 
があります。受信 バッファの 設定をメモリースプールにしている場合に、この現象が発 
生することがあります。 

1つの印刷ファイルでメモリーの上限を超えてしまう場合には、印刷ファイルをメモ 
リー容量の上限より小さいサイズに分割して印刷を指示します。 

印刷するデータファイルが複数ある場合には、1回に印刷するファイルの量を減らし 
て印刷してください。 

印刷に時間がかかる 受信バッファ容量の不足が考えられます。解像度の高い文書を印刷するときは、操作 

パネルの[メモリー設定]で使用しない項目のメモリー容量を減らして、プリントペー 
ジバッファの容量が大きくなるようにしてください。 

受信バッファ容量を増やすと、印刷処理が速くなることがあります。印刷するデータ 
の量に応じて、バッファ容量を調整してください。 

また、使用していないポートを停止して、ほかの用途向けにメモリーを割り当てるこ 
とをお勧めします。 

参照 

• 「[メモリー設定]」 （ P _164) 

プリンタードライバーの[印刷モード]の設定で、[高画質]が選択されていません 
か？[グラフィックス]タブの[印刷モード]の設定を[標準]または[高速]に変 
更すると、印刷にかかる時間を短縮できることがあります。 

参照 

• プリンタードライバーのヘルプ 

TrueType ® フォントの印刷方法によっては、印刷に時間がかかることがあります。プ 
リンタードライバーの[詳細設定]タブにある[フォントの設定]で、 TrueType フォ 
ントの印刷方法を変更してください。 

参照 

• プリンタードライバーのヘルプ 

印刷を指示していないのに、本機の電源を入れたあとに、コンピューターの電源を入れませんでしたか？〈プリン 
[プリントしています]が表示 卜中止〉ボタンを押して、印刷を中止します。 

される 

(パラレル/ USB インターフエ補足 

イス使用時） • 本機の電源を入れるときは、コンピューターの電源が入っていることを確認してく 

ださい。 

印字された文書の上部が 用紙ガイドは、正しい位置にセットされていますか？ 

欠ける 用紙ガイドを正しい位置にセットしてください。 

思った位置に印刷されない 

参照 

• 「4.2用紙をセットする」 （ P .96) 

プリンタードライノ K 一で余白の設定が正しいかどうかを確認してください。 

参照 

• プリンタードライバーのヘルプ 
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6.4 印字品質や画質のトラブル 


症状 


原因/処置 


印刷がうすい 


用紙が湿気を含んでいます。新しい用紙と交換してください。 


(かすれる、不鮮明) 


使用している用紙が適切ではありません。適切な用紙をセツトしてください。 


参照 

• 「使用できる用紙」 （ P .90) 


ドラムカートリッジ、またはフューザーユニットが劣化、または損傷しています。ド 
ラムカートリッジ、およびフューザーユニットの状態によって、交換が必要な場合が 
あります。お買い求めの販売店、またはサービス窓口にご連絡ください。 


トナーセーブ機能が有効になっていませんか？ 

プリンタードライバーの[詳細設定]タブで、トナーセーブのチェックを外してくだ 
さい。 


参照 

• プリンタードライバーのヘルプ 


もっと濃く印刷したい場合は、印刷時にプリンタードライバーで[グラフィックス]夕 
ブの[画質調整]または[カラーバランス]を選択し、各設定を変更して印刷してみ 
てください。 


参照 

• プリンタードライバーのヘルプ 


別の用紙種類の設定に変更して、印刷してみてください。たとえば、普通紙を設定し 
ていた場合は上質紙や再生紙に、厚紙1を設定していた場合は厚紙2に、設定を変更 
して印刷してみてください。 


色点や色線が印刷される 用紙搬送路に汚れが付着している場合もあります。数枚印刷してください。 

等間隔に汚れが起きる - 

本機の内部が汚れている可能性があります。 

本機の内部を清掃してください。 


Printer 



Erintfe: 


参照 

• 「本機内部の清掃」 （ P .259) 


ドラムカートリッジ、またはフューザーユニットが劣化、または損傷しています。ド 
ラムカートリッジ、およびフューザーユニットの状態によって、交換が必要な場合が 
あります。お買い求めの販売店、またはサービス窓口にご連絡ください。 
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症状 


原因/処置 


指でこするとかすれる 
トナーが定着しない 
用紙がトナーで汚れる 


fripter 




選択されているトレイの用紙種類が適切ではありません。別の用紙種類の設定に変更 
して、印刷してみてください。たとえば、普通紙を設定していた場合は上質紙や再生 
紙に、厚紙1を設定していた場合は厚紙2に、設定を変更して印刷してみてください。 


用紙が湿気を含んでいます。新しい用紙と交換してください。 


使用している用紙が適切ではありません。適切な用紙をセツトしてください。 
参照 

• 「使用できる用紙」 （ P .90) 


フューザーユニットが劣化、または損傷しています。フューザーユニットの状態によつ 
て、交換が必要な場合があります。お買い求めの販売店、またはサービス窓口にこ'連 
絡ください。 


用紙全体がぬりつぶされて印 
刷される 


ドラムカートリッジが劣化、または損傷しています。ドラムカートリッジの状態によつ 
て、交換が必要な場合があります。お買い求めの販売店、またはサービス窓口にご連 
絡ください。 



高圧電源の故障が考えられます。お買い求めの販売店、またはサービス窓口にご連絡 
ください。 


何も印刷されない 


一度に複数枚の用紙が搬送されています（重送)。用紙をよくさばいてからセツトし直 
してください。 


ドラムカートリッジが劣化、または損傷しています。ドラムカートリッジの状態によつ 
て、交換が必要な場合があります。お買い求めの販売店、またはサービス窓口にご連 
絡ください。 


高圧電源の故障が考えられます。お買い求めの販売店、またはサービス窓口にご連絡 
ください。 


N _ 

白抜けや白筋が出る 使用している用紙が適切ではありません。適切な用紙をセツトしてください。 


Pri _ 
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参照 

• 「使用できる用紙」 （ P .90) 


用紙が湿気を含んでいます。新しい用紙と交換してください。 


ドラムカートリツジが正しくセツトされていません。 
正しくセツトし直してください。 


本機の内部が汚れている可能性があります。 
本機の内部を清掃してください。 

参照 

• 「本機内部の清掃」 （ P .259) 


本機内部に結露が発生している可能性があります。 

操作パネルを使用して、スリープモードに移行する時間を1時間以上に設定し、電源 
を入れたまま放置してください。機内があたたまり、約1時間で水滴がなくなり、正 
常に使用できます。 


参照 

• スリープモード：「[システム設定 ] j ( P .141) 


ドラムカートリッジ、またはフューザーユニットが劣化、または損傷しています。ド 
ラムカートリッジ、およびフューザーユニットの状態によって、交換が必要な場合が 
あります。お買い求めの販売店、またはサービス窓口にご連絡ください。 
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症状 

原因/処置 

画像の一部が抜けて白戶 
画像周辺にトナーが飛 
画像全体に青みがかか- 

巨になる 
び散る 
フている 

転写電圧の設定が適切でない可能性があります。 

操作パネルで電圧を調整してください。 

参照 

• 「7.10転写電圧を調整する」 (P. 257) 


別の用紙種類の設定に変更して、印刷してみてください。たとえば、普通紙を設定し 
ていた場合は上質紙や再生紙に、厚紙1を設定していた場合は厚紙2に、設定を変更 
して印刷してみてください。 

文字が t 

こじむ 

Printer 

Printer 

Printer 

Printer 


使用している用紙が適切ではありません。適切な用紙をセットしてください。 

参照 

• 「使用できる用紙」 （P.90) 

用紙が湿気を含んでいます。新しい用紙と交換してください。 

本機内部に結露が発生している可能性があります。 

操作パネルを使用して、スリープモードに移行する時間を1時間以上に設定し、電源 
を入れたまま放置してください。機内があたたまり、約1時間で水滴がなくなり、正 
常に使用できます。 

参照 

• スリープモード：「[プリント設定; h (P. 1 52) 

文字化けする 

画面表示と印刷結果が一致し 
ない 

本機に標準で搭載されていないフォントを使用して印刷しています。アプリケーショ 
ンで使用しているフォントを確認してください。 PostScript (オプション）を使用し 
ている場合は、必要なフォントをダウンロードしてください。 


MEAnlRWn 

EoAOU 

t>a»noj£ 

, a S-D 2 ,U,- 

jjjjn 3 nTy 2 " 

\l 


TrueType フォントをプリンターフォントに置き換える設定になっていませんか？ 
プリンタードライバーの、[詳細設定]タブにある[フォントの設定]で、 TrueType 
フォントの印刷方法を変更してください。 

参照 

• プリンタードライバーのヘルプ 

斜めに E 

P 刷される 

p r i.n^ er 


用紙ガイドが正しい位置にセットされていません。用紙ガイドを正しい位置にセット 
してください。 

參照 

• 「4.2用紙をセットする」 （P.96) 

カラー文書なのに白黒で印刷 
される 

印刷時にプリンタードライバーの[基本]タブで[カラーモード]が[白黒]になっ 
ていませんか？ 

[カラーモード]を[カラー（自動判別)]に設定してください。 

参照 

• プリンタードライバーのヘルプ 

印刷の濃度や色味の再現性が 
悪くなった 

操作パネルから階調補正チャートを印刷して、本機に付属の階調補正用色見本と比較 
し、必要に応じて、補正をしてください。 

参照 

• 「7.9階調を補正する j (P. 250) 
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症状 

原因/処置 

OHP フィルム/はがき/封筒 
にきれいに印刷されない 

本機で使用できない種類の OHP フィルム、はがき、封筒がセツトされています。適切 
な用紙をセツトしてください。 

参照 

• 「使用できる用紙」 （P.90) 

プリンタードライバーのプロパティや操作パネルで、用紙の種類が適切に設定されて 
いるか確認してください。 

参照 

• 「[トレイの用紙種類]」 （P.153) 

• プリンタードライバーのヘルプ 

プリンタードライバーで、トナーセーブ機能が有効になっていたり、解像度が低く設 
定されています。プリンタードライバーの[詳細設定]タブで、設定を変更してくだ 
さい0 

参照 

• プリンタードライバーのヘルプ 
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6.5 トレイや用紙送りのトラブル 


症状 

原因/処置 

用紙が送られない 
紙づまりが起こる 
用紙が重送される 
用紙が斜めに送られる 
用紙にしわがつく 

用紙は正しくセットされていますか？ 

用紙を正しくセットしてください。また、ラベル紙、 OHP フィルム、はがき、封筒な 
どをセットする場合は、用紙の間に空気が入るように、よく紙をさばいてください。 

用紙が湿気を含んでいませんか？ 

新しい用紙と交換してください。 

適切な用紙を使用していますか？ 

使用できる用紙をセットしてください。ただし、用紙の種類や用紙の状態によっては、 
用紙にしわがつくことがあります。 

参照 

• 「使用できる用紙」 （P.90) 

トレイが外れていませんか？ 

トレイを本機の奥までしっかり押し込んでください。 

本機は水平な場所に設置されていますか？ 

安定した平面の上に移動してください。 

用紙ガイドは、正しい位置にセットされていますか？ 

用紙ガイドを正しい位置にセットしてください。 

参照 

• r 4_2 用紙をセットする」 （P.96) 

用紙の継ぎ足しをしていませんか？ 

トレイにセットしてある用紙を使い切る前に、用紙を継ぎ足すとこのような現象が起 
こることがあります。セットしている用紙をよくさばいてから、もう一度セットして 
ください。用紙を補給するときは、セットしている用紙を使い切ってから補給してく 
たさい。 

トレイ1〜4からトレイが正 
しく選択されない 

用紙ガイドは、正しい位置にセットされていますか？ 

用紙ガイドの位置がずれていると、本機は正しくセットされている用紙のサイズを検 
知できないことがあります。用紙ガイドを正しい位置にセットしてください。 

プリンタードライバーのプロパティや操作パネルで、トレイの設定、および用紙サイ 
ズ、用紙種類が適切に設定されているかを確認してください。 

参照 

• 「[プリント設定]」 （P_152) 

• プリンタードライバーのヘルプ 

手差しトレイから用紙が送ら 
れない 

プリンタードライバーの[トレイ/排出]タブで[用紙トレイ選択]を[自動]にし 
ていませんか。手差しトレイは自動トレイ選択の対象ではありません。 

参照 

• プリンタードライバーのヘルプ 
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6.6 主な エラー メ ッセージとエラーコード 

主なエラーメッセージ （50 音順) _ 

操作パネルに表示される主なエラーメッセージについて説明します。 

補足 

• メッセージが1画面で表示できない場合は、〈▼〉〈▲〉ボタンで画面を切り替えてください。 


メッセージ 

状態/原因/処置 

エラー終了しました 

ポポポ_*:(:ポ 

エラーが発生して、正しく印刷されませんでした。 

ディスプレイに表示されているエラーコード「***-***」を確認して処置してください。 

参照 

• 「エラ—コード」 （p . 191) 

カバー父を 

閉じてください 

(X : A 〜 C のいずれか） 

カバーXが開いています。 

表示されているカバーをしっかりと閉じてください。 

紙づまり：カバー A を開け、 

レバー A1 を引いて 
用紙を上に引き出し 
除去してください 

本機内部で紙づまりが発生しています。 

カバー A を開け、レバー A1 を引いて、紙が詰まっている位置を確認してから詰まっ 
ている用紙を取り除いてください。 

参照 

• 「6.1紙づまりの処置」 （P _172) 

紙づまり：カバーXを 
開けて、用紙を除去 
してください 
(X : A 〜 C のいずれか） 

本機内部で紙づまりが発生しています。 

表示されているカバーを開け、紙が詰まっている位置を確認してから詰まっている 
用紙を取り除いてください。 

参照 

• 「6.1紙づまりの処置」 （P _172) 

紙づまり：トレイ5 (手差 
し）の用紙をすべて除 
去し、もう一度セットし 
てください 

手差し部分で紙づまりが発生しています。 

手差しトレイから詰まっている用紙を取り除いてください。そのあと、手差しトレ 
イに用紙をセツトし直してください。 

参照 

• 「6.1紙づまりの処置」 （P _172) 

紙づまり：トレイ N を引 
き出し用紙を除去し 
用紙ガイドの位置を 
確認してください 
(N :1〜4のいずれか） 

本機内部で紙づまりが発生しています。 

トレイ N を引き出し、詰まっている用紙を取り除いてください。そのあと、トレイ 
の用紙ガイドが正しい位置になっていることを確認してください。 

0カラーモード制限 
機械管理者に確認 

カラーモードが制限されているため、プリントを一時停止しました。 

白黒モードに変更して出力し直すか、機械管理者に確認してください。 

補足 

• 〈インフォメーション〉ボタンを押すと、操作パネルに詳しい情報が表示されます。 

手差しに用紙を補給 
<サイズ+方向 >< 紙質> 

手差しトレイの用紙がなくなりました。 

表示されているサイズ • 方向 • 紙質に従って、手差しトレイに用紙をセツトしてく 
たさい。 

参照 

• 「手差しトレイに用紙をセツトする」 (P. 96) 
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メッセージ 

状態/原因/処置 

B 手差しの用紙を確認 
<サイズ+方向><紙質> 

手差しトレイに正しい用紙がセットされていません。 

表示されているサイズ • 方向 • 紙質に従って、手差しトレイに用紙をセットしてく 
たさい。 


補足 

• 〈インフォメーション〉ボタンを押すと、操作パネルに詳しい情報が表示されます。 


參照 

• 「手差しトレイに用紙をセットする j (P. 96) 

B 手差しを確認し [0K] 

<サイズ+方向><紙質> 

手差しトレイに正しい用紙がセットされていません。 

表示されている用紙が手差しトレイにセットされているかを確認し、 <0K> ボタン 
を押してください。 


補足 

• 〈インフォメーション〉ボタンを押すと、操作パネルに詳しい情報が表示されます。 

電源を切/入して 
くす己 さし、 ******* 

本機に故障が発生しています。 

電源スイッチを切り、操作パネルのディスプレイが消灯してから、再度電源スイッ 
チを入れてください。再びエラーコードが表示された場合は、ディスプレイに表示 
されているエラーコード「***-***」を確認してから、お買い求めの販売店、または 
サービス窓口に こ、 連絡ください。 


参照 

• 「エラーコード」 （p. 191) 

Q トナーカートリッジのタイプが 
違います：X 

(X : K、C、M、Y のいずれか） 

本機に適したトナーカートリッジではありません。 

本機に適したトナーカートリッジを正しくセットしてください。 

補足 

• 〈インフォメーション〉ボタンを押すと、操作パネルに詳しい情報が表示されます。 


參照 

• 「消耗品の種類と購入について」 （P.205) 

0トナーカートリッジを交換 
してください： K 

ブラックのトナーカートリッジのトナーがなくなりました。または、トナーカート 
リッジに異常が発生しました。 

ブラックのトナーカートリッジを新しいものに交換してください。 


補足 

• 〈インフォメーション〉ボタンを押すと、操作パネルに詳しい情報が表示されます。 


參照 

• 「トナーカートリッジを交換する」 （P.207) 

0トナーカートリッジをセット 
してください：X 
(X : K、C、M、Y のいずれか） 

Xのトナーカートリッジがセットされていません。 

表示されたトナーカートリッジを正しくセットしてください。 

補足 

• 〈インフォメーション〉ボタンを押すと、操作パネルに詳しい情報が表示されます。 


参照 

• 「トナーカートリッジを交換する」 （P.207) 

トナー回収ボトル R5 を 
セットしてください 

トナー回収ボトルが正しくセットされていません。 

本機に適したトナー回収ボトルを正しくセットしてください。 


参照 

• 「トナー回収ボトルを交換する」 (P. 213) 

• 「消耗品の種類と購入について」 （P. 205) 

トナー回収ボトル R5 を 
交換してください 

トナー回収ボトルがいっぱいになりました。 

新しいトナー回収ボトルと交換してください。 


参昭 

• 「トナー回収ボトルを交換する」 (P. 213) 

• 「消耗品の種類と購入について」 （P. 205) 
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メッセージ 

状態/原因/処置 

0ドラムカートリッジXの 
タイプが違います 
(X : R1 〜 R4 のいずれか） 

本機に適したドラムカートリッジではありません。 

本機に適したドラムカートリッジを正しくセットしてください。 

補足 

• 〈インフォメーション〉ボタンを押すと、操作パネルに詳しい情報が表示されます。 

參照 

• 「消耗品の種類と購入について」 （P.205) 

ドラムカートリッジ父を 

交換してください 

(X : R1 〜 R4 のいずれか） 

ドラムカートリッジXの寿命です。または、ドラムカートリッジXに異常が発生し 
ました。 

表示されたドラムカートリッジを新しいものと交換してください。 

ドラムカートリッジXを 

セットしてください 

(X : R1 〜 R4 のいずれか） 

ドラムカートリッジXがセットされていません。 

表示されたドラムカートリッジを正しくセットしてください。 

参照 

• 「ドラムカートリッジを交換する」 （P. 209) 

• 「消耗品の種類と購入について」 （P.205) 

トレイ N (優先）にセット 
<サイズ+方向><紙質> 

(N :1〜4のいずれか） 

印刷時に指定した用紙（サイズまたは紙質）がセットされているトレイの用紙がな 
くなりました。 

該当するトレイに用紙をセットしてください。また、印刷時に指定した用紙（サイ 
ズまたは紙質）がセットされているトレイが本機にない場合もこのメッセージが表 
示されます。この場合は、本機のトレイのいずれかを表示されているサイズ•方向 • 
紙質の用紙に変更してください。 

参照 

• 「トレイ1〜4に用紙をセットする」 （P.98) 

トレイ N の用紙ガイド 
と用紙の位置を確認 
(N :1〜4のいずれか） 

トレイ N が引き出されています。 

用紙が正しくセットされていることを確認してから、トレイ N をしっかり押し込ん 
でください。 

トレイ N に用紙を補給 
<サイズ+方向><紙質> 

(N :1~ 4のいずれか） 

用紙トレイ N の用紙がなくなりました。 

表示されているサイズ • 方向 • 紙質に従って、用紙トレイ N に用紙をセットしてく 
たさい。 

参昭 

• 「トレイ1〜4に用紙をセットする」 （P.98) 

B トレイ N の用紙を確認 
<サイズ+方向><紙質> 

(N :1~ 4のいずれか） 

用紙トレイ N に正しい用紙がセットされていません。 

表示されているサイズ • 方向 • 紙質に従って、用紙トレイ N に用紙をセットしてく 
ださい。 

補足 

• 〈インフォメーション〉ボタンを押すと、操作パネルに詳しく情報が表示されます。 

参照 

• 「トレイ1〜4に用紙をセットする」 (P. 98) 

B 部品交換を依頼して 
どだ■さし、 ***_*** 

有寿命部品（定期交換部品、有償）の寿命です。 

以下の***-***を確認してから、お買い求めの販売店、またはサービス窓口にご連絡 
ください。 

94-420 : 480K キット （L 9300 C) 

94-422 : 200K キット （L 9300 C) 

補足 

• 〈インフォメーション〉ボタンを押すと、操作パネルに詳しく情報が表示されます。 

プリントできます 

0交換依頼 ***-*** 


188 6 困ったときには 




メッセージ 

状態/原因/処置 

プリントできます 

Q 交換時期 ***-*** 

有寿命部品（定期交換部品、有償）の交換時期が近づいています。 

以下の ***-*** を確認してください。 

94-417: 480K キット （L 9300 C) 

94-419 : 200K キット （L 9300 C) 


補足 

• 〈インフォメーション〉ボタンを押すと、操作パネルに詳しい情報が表示されます。 

プリントできます 

B フューザ ーR8 交換 

有寿命部品（定期交換部品、有償）であるフューザユニットキットの寿命です。 
お買い求めの販売店、またはサービス窓口にご連絡ください。 


補足 

• 〈インフォメーション〉ボタンを押すと、操作パネルに情報が表示されます。 

プリントできます 

B フューザ ーR8 交換時期 

有寿命部品（定期交換部品、有償）であるフューザユニットキットの交換時期が近 
づいています。 


補足 

• 〈インフォメーション〉ボタンを押すと、操作パネルに情報が表示されます。 

プリント:;， 

本機に何らかの障害が発生しています。 

電源スイッチを切り、操作パネルのディスプレイが消灯してから、再度電源スイッ 
チを入れてください。再びエラーコードが表示された場合は、ディスプレイに表示 
されているエラーコード「***_***」を確認して処置してください。 


参照 

• 「エラーコード」 （P .191) 

プリントできます 

0トナー交換時期：X 

(X : K、C、M、Y のいずれか） 

Xのトナーカートリッジの残量が非常に少なくなっています。残りの印刷可能ペー 
ジは約40ページ #1 です。表示されたXの新しいトナーカートリッジを至急用意し 
てください。 


補足 

• 〈インフォメーション〉ボタンを押すと、操作パネルに詳しい情報が表示されます。 

プリントできます 

BDNS サーバ更新不可 

DNS から IP アドレスを取得できませんでした。 

手動で IP アドレスを設定してください。 


補足 

• 〈インフォメーション〉ボタンを押すと、操作パネルに詳しい情報が表示されます。 


参照 

• CentreWare Internet Services のヘルプ 

プリントできます 

BIPvx アドレス重複 
(vx : v4 または v6) 

IP アドレスが重複しています。 IP アドレスを変更してください。 

補足 

• 〈インフォメーション〉ボタンを押すと、操作パネルに詳しい情報が表示されます。 


参照 

•「IP アドレス （ IPv4) を設定する」 （P .36) 

プリントできます 

B 同じ SMB ホスト名あり 

同じ SMB ホスト名が存在しています。 

ホスト名を変更してください。 


補足 

• 〈インフォメーション〉ボタンを押すと、操作パネルに詳しい情報が表示されます。 


参照 

• CentreWare Internet Services のヘルプ 
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メッセージ 

状態/原因/処置 

プリントできます（黒） 

0 トナー交換 ：X 
[プリント中止]でキャンセル 
(X : C 、 M 、 Y のいずれか） 

白黒印刷だけができる状態です。 

カラー印刷を行う場合は、表示された X のトナーカートリッジを新しいものと交換 
してください。 

補足 

• 〈インフォメーション〉ボタンを押すと、操作パネルに詳しい情報が表示されます。 

プリントできます 

0 トナー予備用意 :X 

(X : K 、 C 、 M 、 Y のいずれか） 

X のトナーカートリッジの交換時期が近づいています。 

表示された X の新しいトナーカートリッジの予備を用意してください。 

残りの印刷可能ページは、標準トナーカートリッジの場合は 

1200〜1500ページ* 1 、大容量トナーカートリッジの場合は2400〜3000ペー 
ジ^ 1 です。 

補足 

• 〈インフォメーション〉ボタンを押すと、操作パネルに詳しい情報が表示されます。 

プリントできます 

0 ドラム交換 ：X 

(X : R 1 〜 R 4 のいずれか） 

ドラムカートリッジ X の寿命です。 

表示されたドラムカートリッジを新しいものと交換してください。このメッセージ 
は、操作パネルの[システム設定] > [ドラム寿命動作]が[プリント停止しない] 

に設定されている場合に表示されます。 

補足 

• 〈インフォメーション〉ボタンを押すと、操作パネルに詳しく情報が表示されます。 

プリントできます 

0K ラム交換時期 ：X 

(X : R 1 〜 R 4 のいずれか） 

まもなく表示されたドラムカートリッジの交換時期になります。新しいドラムカー 
トリッジ X を用意してください。残りの印刷可能ページ数は、約800ページ #1 です。 

補足 

• 〈インフォメーション〉ボタンを押すと、操作パネルに情報が表示されます。 

プリントできます 

B 卜*ラム予備用意 ：X 

(X : R 1 〜 R 4 のいずれか） 

ドラムカートリッジ X の交換時期が近づいています。 

表示された新しいドラムカートリッジの予備を用意してください。残りの印刷可能 
ページ数は、約1500ページ* 1 です。 

プリントできます 

0 ボトル R 5 交換時期 

トナー回収ボトルの交換時期が近づいています。新しいトナー回収ボトルを用意し 
てください。 

残りの印刷可能ページ数は、約1500ページパです。 

補足 

• 〈インフォメーション〉ボタンを押すと、操作パネルに情報が表示されます。 

フロントカバーを開 
け、左側のレバーを 
右方向に戻し、カバー 
を閉じてください 

フロントカバー内部にあるドラムカートリッジカバーをロックしているレバーが正 
しい位置になっていません。 

レバーの位置を右方向に戻し、カバーを閉じてください。 

フロントカバーを 
閉じてください 

フロントカパーが開いています。 

フロントカバーを閉じてください。 

用紙種類がないため 
他の用紙に変更 
[ OK ] でプリント開始 
[プリント中止]でキャンセル 

用紙トレイに、プリンタードライバーで指定した用紙種類の用紙がセットされてい 
ません。操作パネルの < OK > ボタンを押して、異なる種類の用紙に印刷するか、〈プ 
リント中止〉ボタンを押して印刷を中止してください。 

*1 :印刷できるページ数は、印刷条作 

^や原稿の内容によって、大きく変化します。詳細は、「消耗品と有寿命部品（定期交 


換部品、有償）の寿命について」 （ P . 274) を参照してください。 
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エラーコード 


エラー コードとは、 エラー が発生して印刷が正常に終了しなかった場合や、本体に故障が 
発生した場合、本機の操作パネルに表示される6桁の数字です。 

このコードは、エラーの原因を突き止めるための、大切な情報です。エラーメッセージと 
ともに、お買い求めの販売店、またはサービス窓口にご連絡ください。 

なお、お客様で対処できるエラーコードについて、下表に記載しました。エラーコードが 
表示された場合は、まず、下表に該当するエラーコードがないかを確認してください。 
エラーコードは、番号の小さい順に並んでいます。 

補足 

• 表中の XPS とは、 XMS Paper Specification の略です。 


エラーコード 

原因/処置 

016-400 

802.1 x 認証のユーザー名あるいはパスワードが異なっています。 

ユーザー名あるいはパスワードを確認して正しく入力してください。それでも状態が改善されな 
いときは、ネットワーク環境に問題がないかを確認してください。 

016-401 

802.1 x 認証方式が処理できません。 

本機の認証方式を、認証サーバーに設定されている認証方式と同じものに設定し直してくださ 
い 0 

016-402 

認証接続がタイムアウトになりました。 

本機と物理的ネット接続されている「認証装置」のスイッチ設定やネット接続を確認し、正しく 
接続されているか確認してください。 

016-403 

ルート証明書が一致しませんでした。 

認証サーバーを確認し、本機に認証サーバーのサーバー証明書のルート証明書を格納してくださ 
い 0 

サーバー証明書のルート証明書が入手できない場合は、デバイスの802 . lx の設定項目の、「サー 
バー 証明書の検証 J を無効にしてください。 

016-404 

内部エラーが発生しました。 

再度同じ操作を行ってください。それでも状態が改善されない場合は、機械の故障が考えられま 
す。お買い求めの販売店、またはサービス窓口にこ'連絡ください。 

016-503 

メール送信時に SMTP サーバーの名前が解決できませんでした。 

CentreWare Internet Services の[プロパティ]で、 SMTP サーバーの設定が正しいかを確 
認してください。また、 DNS サーバーの設定も確認してください。 


参照 

• CentreWare Internet Services のヘルプ 

016-504 

メール送信時に POP3 サーバーの名前が解決できませんでした。 

CentreWare Internet Services の[プロパティ]で、 POP3 サーバーの設定が正しいかを確 
認してください。また、 DNS サーバーの設定も確認してください。 


参照 

• CentreWare Internet Services のヘルプ 

016-505 

メール送信時に POP3 サーバーへのログインに失敗しました。 

CentreWare Internet Services の[プロパティ]で、 POP3 で使用するユーザー名とパス 
ワードが正しいかを確認してください。 


参照 

• CentreWare Internet Services のへルプ 

016-513 

SMTP サーバーとの接続でエラーが発生しました。 

SMTP サーバー、またはネットワークに負荷がかかっています。しばらく待ってから、もう一度 
操作してください。 

016-514 

XPS 文書の処理中にエラーが発生しました。 

XPS Viewer から、 ART EX プリンタードライバーなど、本機用の別のプリンタードライバー 
を使用して印刷してください。 
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エラーコード 

原因/処置 

016-515 

XPS 文書の処理中に、メモリー不足が発生しました。 

[印刷モード]が[高画質]の場合は[標準]にして、もう一度印刷をしてください。それでも 
状態が改善されないときは[高速]にして印刷をしてください。 

それでも状態が改善されないときは、オプションの増設メモリーを取り付けてください。 

016-516 

PrintTicket の処理中に、エラーが発生しました。 

プリントジョブを送信しているアプリケーションの使用方法、印刷指示内容に問題がないかを確 
認してください。 

問題がない場合は、プリントジョブを送信しているアプリケーションの製造元にアプリケーショ 
ンの動作を確認してください。それでも解決しない場合は、お買い求めの販売店、またはサービ 
ス窓口にご連絡ください。 

補足 

• PrintTicket とは、 XPS ファイルに含まれる、印刷設定に関する情報です。 

016-517 

PostScript (オプション）で製本印刷中にエラーが発生しました。 

ページデバイス ProcessColorModek HWResolution 、 DeveiceRenderinglnfo を途中で 
切り替えないように PostScript ファイルを書き換えてください。 

016-518 

PostScript (オプション）で製本印刷中にエラーが発生しました。 

PS 製本印刷と WaterMark / UUID の指定は同時に実行できません。どちらか一方だけにしてく 
ださい。 

016-519 

印刷可能制限枚数の上限に達しました。 

さらに印刷を行う場合は、機械管理者に相談してください。 

016-700 

プリンタードライバーで設定したセキュリティープリントの暗証番号が、本機に設定してある暗 
証番号最小桁数よりも桁数が少なかったため、処理を中断しました。 

プリンタードライバーで設定する暗証番号を、本機に設定してある暗証番号最小桁数よりも多い 
桁数に設定してください。 

016-701 

メモリーが不足したため 、 ART EX の印刷データを処理できませんでした。 

解像度を低くしたり、両面印刷や N アップをしないで、再度印刷を指示してください。 

参照 

• プリンタードライバーのヘルプ 

016-702 

プリントページバッファが不足したため 、 ART EX または PostScript の印刷データを処理でき 
ませんでした。 

次のいずれかの方法で対処してください。 

• [印刷モード]が[高精細]の場合は、[標準]にする 
• [詳細設定]タブの[ページ印刷モード]を[する]にする （ART EX のみ） 

• プリントページバッファを増やす 

• 増設メモリー（オプション）を取り付けて、メモリーを増設する 

参照 

• [印刷モード]/ [ページ印刷モード]:プリンタードライバーのヘルプ 
• プリントページバッファ：「[メモリー設定]」 （ P .164) 

016-705 

八ードディスク（オプション）が取り付けられていないので、セキュリティープリント文書が登 
録できませんでした。 

セキュリティープリント機能を使用するには、八ードディスク（オプション）を取り付ける必要 
があります。 

016-706 

セキュリティー/サンプルプリントの最大ユーザー数を超えました。 

本機内に蓄積されている不要な文書やセキュリティープリントの登録ユーザーなどを削除し、も 
う一度印刷を指示してください。 

016-707 

八ードディスク（オプション）が取り付けられていないか、または八ードディスクの故障などで、 
サンプルプリントが印刷できませんでした。 

サンプルプリント機能を使用するには、八ードディスクが必要です。 

016-708 

八ードディスク（オプション）の領域が不足しているため、印刷できませんでした。 

八ードディスク内の不要なデータを削除して、空き容量を増やしてください。 

016-709 

ART EX 処理でエラーが発生しました。 

印刷ジョブを一度削除して、印刷し直してください。 
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エラー コ ー ド 

原因/処置 

016-710 

八ードディスク（オプション）が取り付けられていないか、または八ードディスクの故障などで、 
時刻指定プリントができませんでした。 

時刻指定プリント機能を使用するには、八ードディスクが必要です。 

016-71 1 

設定されているメールサイズの上限設定を超えています。 

添付ファイルの解像度や倍率を低くしてデータ量を少なくするか、数回に分けて送信してくださ 
い0 

016-716 

八ードディスク（オプション）の容量が不足したので、 TIFF ファイルをスプールできませんで 
した。 

八ードディスク内の不要なデータを削除して、空き容量を増やしてください。 

016-718 

メモリーが不足したため、 PCL の印刷データを処理できませんでした。 

解像度を低くしたり、両面印刷や N アップをしないで、もう一度印刷を指示してください。 

016-719 

プリントページバッファが不足したため、 PCL のプリントデータを処理できませんでした。 

プリントページバッファを増やしてください。 

016-720 

PCL の印刷データに処理できないコマンドが含まれています。 

印刷データを確認して、印刷し直してください。 

016-721 

印刷処理中にェラーが発生しました。次の原因が考えられます。 

1操作パネルで[プリント設定]の[用紙の優先順位]が、すべての用紙で[設定しない]に設 
定されているときに、自動トレイ選択で印刷を指示している 

2 ESC / P のコマンドエラー 

1については、自動トレイ選択で印刷をする場合は、[用紙の優先順位]で、用紙のどれかを[設 
定しない]以外に設定してください。また、ユーザー定義用紙を選択すると、自動的に[用紙の 
優先順位]が[設定しない]に設定されてしまうので、注意してください。2については、印刷 
データを確認してください。 

參照 

• 用紙の優先順位の設定：「[用紙の優先順位]」 （ P _154) 

016-726 

操作パネルで[プリントモード指定]が[自動]に設定されている場合に、プリント言語を自動 
的に選択できませんでした。次の原因が考えられます。 

1 PostScript ソフトウェアキット（オプション）が装着されていない状態で、 PostScript デー 
夕を送信した 

2ェミュレーションキットまたは PostScript ソフトウェアキット（両方ともオプション）が装 
着されていない状態で、 HP - GL /2、 201 H 、 PCL データを送信した 

必要なオプションを装着してください。 

016-728 

TIFF ファイルにサポートしていない Tag が含まれていました。 

印刷データを確認してください。 

016-729 

TIFF データの色数、解像度が有効範囲の上限を超えているため、印刷できませんでした。 

TIFF ファイルの色数、解像度を変更して、もう一度印刷を指示してください。 

016-730 

ART IV でサポートされていないコマンドを検知しました。 

印刷データを確認し、ェラーを引き起こすコマンドを削除して、もう一度印刷を指示してくださ 
い0 

016-731 

TIFF データが途中で切れていて印刷できませんでした。 

もう一度印刷を指示してください。 

016-732 

ェミュレーションで、指定されたフォームが登録されていません。 

フォームを再登録して、もう一度印刷を指示してください。 

016-733 

次のどちらかの原因が考えられます。 

1メール送信時、宛先メールアドレスの@の右側の文字列から IP アドレスを取得できない 

2 メール送信時、@の右側のインターネットアドレスを DNS で解決できない 

1については、宛先メールアドレスが正しく入力されているかを確認してください。 

2については、 DNS サーバーアドレスを正しく設定してください。 

016-738 

PostScript (オプション）で製本を指定したが、出力できない用紙サイズが設定されています。 
製本が可能な用紙サイズを指定して、もう一度印刷を指示してください。 
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エラーコード 
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016-739 

PostScript (オプション）で製本を指定したが、原稿サイズと用紙サイズの組み合わせが合っ 
ていません。 

製本が可能な原稿サイズと用紙サイズの組み合わせを指定して、もう一度印刷を指示してくださ 
い0 

016-740 

PostScript (オプション）で製本を指定したが、製本ができない用紙トレイが設定されています。 
製本が可能な用紙トレイを指定して、もう一度印刷を指示してください。 

016-746 

PDF ファイルに、本機では対応していない機能が含まれているため、印刷できませんでした。 
Adobe Reader を使って PDF ファイルを開き、[ファイル]メニューの[印刷]から印刷を指 
示してください。 

016-748 

ハードディスク（オプション）の領域が不足しているため、印刷できません。 

印刷データを分割する、複数部印刷している場合は1部ずつ印刷するなどで、印刷データのペー 
ジ数を少なくしてください。 

また、八ードディスク内の不要なデータを削除して空き容量を増やしてください。 

016-749 

JCL コマンドの構文エラーが発生しました。 

印刷設定を確認するか、 JCL コマンドを訂正してください。 

016-750 

ContentsBridge Utility などの PDF や XPS を直接送信するアプリケーションで印刷を指示し 
ましたが、 PDF または XPS とともに送信されるプリントジョブチケットに、本機で対応してい 
ない文法、または本機で対応していない印刷指示が含まれていました。 

ContentsBridge Utility など、プリントジョブを送信しているアプリケーションの使用方法、 
印刷指示内容に問題がないかを確認してください。問題がない場合は、弊社ではなくプリント 
ジョブを送信しているアプリケーション作成会社にアプリケーションの動作を確認してくださ 
い0 

それでも解決しない場合は、機能設定リスト、ジョブ履歴レポート、および送信しているプリン 
トジョブチケット付きのプリントデータを取得のうえ、お買い求めの販売店、またはサービス窓 
口に連絡してください。 

016-751 

PDF ファイルを 、 PDF Bridge 機能を使用して印刷できませんでした。 

Adobe Reader を使って PDF ファイルを開き、[ファイル]メニューの[印刷]から印刷を指 
示してください。 

016-752 

メモリーが不足しているため、 PDF ファイルを PDF Bridge 機能を使用して印刷できませんで 
した。 

ContentsBridge Utility を使用している場合は、[印刷設定]ダイアログボックスで[印刷モー 
ド] の設定を次のように変更してください。 

• [高画質]が選択されていた場合は、[標準]に変更する 
• [標準]が選択されていた場合は、[高速]に変更する 

補足 

• ContentsBridge Utility を使用しないで PDF ファイルを直接印刷している場合は、 「[ PDF ]」 
( P . 111)を参照して操作パネルで [ PDF ] の設定を変更してください。 

016-753 

PDF ファイルのパスワードが、本機に設定されている暗証番号、または 

ContentsBridgeUtility で設定した暗証番号と一致しません。 

正しい暗証番号を、本機、または ContentsBridge Utility で設定して、もう一度印刷を指示し 
てください。 

補足 

• ContentsBridge Utility を使用しないで PDF ファイルを直接印刷している場合は、 「[ PDF]j 
( P . 111)を参照して操作パネルで [ PDF ] の設定を変更してください。 

016-755 

印刷が許可されていない PDF ファイルは印刷できません。 

Adobe Acrobat を使用して、 PDF ファイルの印刷禁止の指定を解除してから、もう一度印刷 
を指示してください。 

参照 

• Adobe Acrobat に付属のマニュアル 

016-756 

認証/集計管理機能を使用して運用している場合、本機に印刷できるユーザーとして登録されて 
いません。機械管理者に確認してください。 

016-757 

入力した暗証番号が間違っています。正しい暗証番号を入力してください。 
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016-758 

認証/集計管理機能を使用して運用している場合、カラー印刷を利用できるユーザーとして登録 
されていません。機械管理者にご相談ください。 

016-759 

認証/集計管理機能を使用して運用している場合、印刷できる上限ページ数に達しました。機械 
管理者にご相談ください。 

016-760 

PostScript (オプション）の処理中にェラーが発生しました。次のどちらかの方法で処置して 
ください。 

• プリンタードライバーで、[印刷モード]の[高画質]が選択されていた場合は、[標準]に変 
更する 

• PS 使用メモリーを増やす 

参照 

• [印刷モード]:プリンタードライバーのヘルプ 

• PS 使用メモリー：「[メモリー設定]」 (P. 1 64) 

016-761 

イメージ処理中にェラーが発生しました。 

[グラフィックス]タブの[印刷モード]が[高精細]の場合は[標準]にして、もう一度印刷 
を指示してください。それでも印刷できない場合は、[詳細設定]タブの[ページ印刷モード]を 
[する]に設定して印刷してください。 

参照 

• [印刷モード]/ [ページ印刷モード]:プリンタードライバーのヘルプ 

016-762 

実装されていないプリント言語が指定されました。 

本機は標準で、 ART EX, ESC/P、TIFF、PDF データを処理できます。 PostScript データを 
送信したい場合は、オプションの PostScript ソフトウェアキットを取り付けてください。また、 
201H、HP-GL、HP-GL/2、PCL データを送信したい場合は、オプションの PostScript ソフ 
トウェアキットまたはェミュレーションキットを取り付けてください。 

016-763 

POP サーバーとの接続でェラーが発生しました。 

本機に設定した、 POP サーバーの IP アドレスを確認してください。 

016-764 

SMTP サーバーに接続できませんでした。 

サーバーの管理者にご相談ください。 

016-765 

SMTP サーバーの八ードディスクの容量がいっぱいのため、メール送信ができませんでした。 
サーバーの管理者にご相談ください。 

016-766 

SMTP サーバーでェラーが発生しました。 

サーバーの管理者にご相談ください。 

016-767 

あて先のメールアドレスを間違って指定したため、 SMTP サーバーからの応答コード： 550、 
551または553を受信し，メール送信に失敗しました。 

あて先のメールアドレスを確認し、もう一度送信してください。それでもェラーが出る場合はシ 
ステ厶管理者に相談してください。 

016-768 

本機のメールアドレスが正しくないため、 SMTP サーバーに接続できませんでした。 

本機のメールアドレスを確認してください。 

016-769 

SMTP サーバーが配送確認 （DSN) に対応していません。 

配送確認 ( DSN) の設定をしないで、メールを送信してください。 

016-773 

本機の IP アドレスが正しく設定されていません。 

DHCP 環境を確認してください。または、固定の IP アドレスを本機に設定してください。 

016-774 

ハードディスク（オプション）の容量が不足しているため、圧縮変換処理ができませんでした。 

八ードディスク内の不要なデータを削除して、空き容量を増やしてください。 

016-781 

ファイル転送時に、 SMTP サーバーに接続できませんでした。 

ネットワークケーブルの接続を確認してください。 

016-789 

メール処理に必要なハードディスク（オプション）の容量を超えたため、処理が中断されました。 
解像度や倍率を低くしてデータ量を少なくするか、数回に分けて送信してください。 

016-792 

プリンター集計レポ ー トを印刷する場合に、ジョブの履歴が取得できませんでした。ジョブの履 
歴は存在しません。 
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016-793 

八ードディスク（オプション）の容量が不足しました。八ードディスク内の不要なデータを削除 
して空き容量を増やすか、八ードディスクを初期化してください。 

016-798 

ハードディスク（オプション）が故障しているため、指定されたプリントはできません。 
お買い求めの販売店、またはサービス窓口にご連絡ください。 

016-799 

プリントデータに不正なパラメーターが含まれています。プリントデータとプリントオプション 
を確認し、もう一度印刷を指示してください。 

018-400 

本機の IPsec 設定が正しくありません。 

認証方式を[事前共有鍵]に設定した場合はパスワード、認証方式を[デジタル署名]に設定し 
た場合は IPsec 証明書を設定し直してください。 

018-595 

LDAP サーバーのデータベース上に、現在使用中の 1C カードと同じ情報を持つエントリーが複 
数見つかりました。 

LDAP サーバーのデータベース上に、ユーザーのエントリーが同じ 1C カード情報を持たないよ 
うに修正してください。 

018-596 

LDAP サーバーの認証でエラーが発生しました。 

もう一度同じ操作を行ってください。それでも状態が改善されない場合は、お買い求めの販売店、 
またはサービス窓口にご連絡ください。 

024-700 

八ードディスク（オプション）、またはメモリーの故障のため、複製管理機能を使用できません。 
電源を切/入してください。それでも状態が改善されないときは、お買い求めの販売店、または 
サービス窓口に こ、 連絡ください。 

024-742 

プリントオプションで製本を指定したジョブのプリント枚数が、製本を作成可能な枚数を超えま 
した。 

プリントオプションで、製本を作成可能な枚数ごとに分冊するか、製本の作成を解除してくださ 
い0 

024-746 

指定した紙質と組み合わせができない機能（用紙サイズ、用紙トレイ、両面印刷のどれか）が指 
定されました。 

印刷データを確認してください。 

024-747 

定形外サイズを指定して[用紙トレイ選択]を[自動]に設定しているなど、プリントパラメー 
夕 一の組み合わせが不正です。 印刷データを確認してください。 

024-775 

プリントオフションで製本を指定したジョブのプリント枚数が、製本を作成可能な枚数を超えま 
した。 

プリントオプションで、製本を作成可能な枚数ごとに分冊するか、製本の作成を解除してくださ 
い0 

027-400 

本機との通信に失敗しました。 

他のメッセージが表示されている場合はそちらの内容を確認してください。パネル操作中なら操 
作を完了してください。リモートアクセス中ならアクセスが終了するまで待ってください。それ 
でも解消しない場合は電源を切/入してください。実施しても問題が解消しない場合は、お買い 
求めの販売店、またはサービス窓口にご連絡ください。 

027-442 

IPv6 の IP アドレスが重複しています。 

本機 IPv6 「ステートレス自動設定アドレス1」、またはネットワーク上機器の IPv6 アドレスを 
変更して、 IP アドレスの重複を解消してください。 

027-443 

IPv6 の IP アドレスが重複しています。 

本機 IPv6 「ステートレス自動設定アドレス2」、またはネットワーク上機器の IPv6 アドレスを 
変更して、 IP アドレスの重複を解消してください。 

027-444 

IPv6 の IP アドレスが重複しています。 

本機 IPv6 「ステートレス自動設定アドレス3」、またはネットワーク上機器の IPv6 アドレスを 
変更して、 IP アドレスの重複を解消してください。 

027-445 

手動設定した IPv6 の IP アドレスが間違っています。 

正しい IPv6 アドレスを設定し直してください。 

027-447 

IPv6 アドレスが重複しています。 

本機の IPv6 「リンクローカルアドレス」、またはネットワーク上機器の IPv6 アドレスを変更し 
て、 IP アドレスの重複を解消してください。 
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027-500 

応答メール送信時の SMTP サーバーの名前が解決できませんでした。 

CentreWare Internet Services から SMTP サーバーの設定が正しいかを確認してください0 

027-501 

POP3 プロトコル利用時に、 POP3 サーバーの名前が解決できませんでした。 

CentreWare Internet Services から POP3 サーバーの設定が正しいかを確認してください0 

027-502 

POP3 プロトコル利用時に、 POP3 サーバーへのログインに失敗しました。 

CentreWare Internet Services から POP3 サーバーで使用するユーザー名とパスワードが正 
しく設定されているかを確認してください。 

027-503 

POP サーバーでエラーが発生しました。 

もう一度同じ操作をしてください。それでも状態が改善されない場合は、お買い求めの販売店、 
またはサービス窓口にご連絡ください。 

027-504 

SMTP サーバーでエラーが発生しました。 

もう一度同じ操作をしてください。それでも状態が改善されない場合は、お買い求めの販売店、 
またはサービス窓口にご連絡ください。 

027-796 

メール受信時に添付文書だけを印刷するように設定している場合に、文書が添付されていない 
メールを受信したので、そのメールが破棄されました。 

メール本文やメールヘッダー情報なども印刷したい場合は、 CentreWare Internet Services 
の[プロパティ]タブで設定を変更してください。 

027-797 

受信メールの出力先が不正です。正しい出力先を指定して、もう一度メールを送信してください。 

042-337 

本機の右側面にある通気口がふさがれている場合があります。 

右側面の障害物を取り除いたあと、数分後に電源を入れ直してください。 

それでも、同様のエラーコードが表示された場合は、お買い求めの販売店、またはサービス窓口 
にご連絡ください。 

077-215 

本体とオプションの1トレイモジュール/3トレイモジュール（用紙トレイ2〜 4) との間で、 
通信エラーが発生しました。 

本機の電源を切り、トレイモジュールのコネクターケーブルが本体のコネクターに正しく接続さ 
れていることを確認してください。 

そのあとで、本機の電源を入れても状態が改善されないときは、お買い求めの販売店、または 
サービス窓口にご連絡ください。なお、用紙トレイ1は使用できます。 

11 6-388 

八ードディスク（オプション）が取り付けられていません。八ードディスクを取り付けてくださ 
い0 

11 6-389 

増設メモリー（オプション）が必要です。増設メモリーを取り付けてください。 

116-701 

メモリーが不足したため、両面印刷ができません。 

メモリー（オプション）を増設することをお勧めします。 

11 6-702 

文書中に使用されている TrueType フォントを PostScript フォントを使用して印刷しました。 
そのため、予期しない改行や八イフンによって、思った結果と印刷結果が異なる場合があります。 
その場合は、 PostScript プリンタードライバーの[デバイス設定]にある[フォント代替表] 

の設定を変更してください。 

11 6-703 

PostScript (オプション）でエラーが発生しました。 

印刷データを確認するか、プリンタードライバーの[詳細]タブのスプールの設定で、双方向通 
信のチェックを外してください。 

116-710 

受信データが HP-GL、HP-GL/2 スプールサイズを超えたため、正しい原稿サイズ判定が行われ 
ていない可能性があります。 

HP-GU HP-GL/2 オートレイアウトメモリーの割り当て量を増やすか、八ードディスク（オプ 
ション）を取り付けることをお勧めします。 

116-711 

指定した ART EX フォームのサイズと向きが、印刷する用紙と合っていません。 

用紙サイズと向きを、指定した ART EX フォームに合わせて、もう一度印刷を指示してください。 

116-712 

ART EX フォームメモリーが不足したため、フォームが登録できません。 

不要なフォームを削除するか、 ART EX フォームメモリーの領域を増やしてください。 

116-713 

ハードディスク（オプション）がいっぱいになったため、ジョブを分割して印刷しました。 

八ードディスク内の不要なデータを削除して、空き容量を増やしてください。 


6.6 主なエラーメッセージとエラーコード197 






エラーコー ド 

原因/処置 

116-714 

HP - GL 、 HP - GL /2 コマンドエラーが発生しました。 

印刷データを確認してください。 

116-715 

ART EX フォームの登録上限数に達したので、フォームが登録できませんでした。 

不要なフォームを削除してください。 

116-718 

指定した ART EX 用フォームは登録されていません。 

登録されているフォームを使用するか、フォームを登録してください。フォームの登録状態は、 
[ART EX フォーム登録リスト]で確認できます。 


参照 

• 「7.2レポート/リストを印刷する」 （ P .216) 

11 6-720 

PCL メモリーが不足したため、印刷できません。 

不要なポートを停止するか、各メモリーのバッファサイズを調整してください。 

または、メモリーを増設することをお勧めします。 

11 6-737 

ART IV ユーザー定義メモリーが不足したため、ユーザー定義データが登録できません。 

不要なデータを削除するか 、 ART IV ユーザー定義メモリーの領域を増やしてください。 

11 6-738 

指定した ART IV フォームのサイズと向きが、印刷する用紙と合っていません。 

用紙のサイズと向きを、指定した ART IV フォームに合わせて、もう一度印刷を指示してくださ 
い0 

11 6-739 

ART IV フォームメモリー、または八ードディスク（オプション）の容量が不足して、フォーム、 
またはロゴデータが登録できません。 

不要なデータを削除するか 、 ART IV フォームメモリーの領域を増やしてください。 

11 6-740 

印刷データにプリンターの制限値を超える値が使用されているため、数値演算エラーが発生しま 
した。 

印刷データを確認してください。 

116-741 

ART IV フォームの登録上限数に達したので、フォームが登録できませんでした。 

不要なフォームを削除してください。 

11 6-742 

ART IV ロゴデータの登録上限数に達したので、ロゴデータが登録できません。 

不要なロゴデータを削除してください。 

11 6-743 

ART IV フォームメモリーが不足して、フォーム、またはロゴデータが登録できません。 

ART IV フォームメモリーの領域を増やすか、ハードディスク（オプション）を取り付けること 
をお勧めします。 

11 6-745 

ART IV コマンドエラーが発生しました。 

印刷データを確認してください。 

11 6-746 

指定した ART IV 用フォームは登録されていません。 

登録されているフォームを使用するか、フォームを登録してください。 

フォームの登録状態は、 [ ARTIV ， PR 201 H ， ESC / P ユーザー定義リスト]で確認できます。 

11 6-747 

HP - GL 、 HP - GL /2 の有効座標エリアに対して、ベーパーマージン値が大きすぎます。 

ぺーパーマージン値を少なくして、もう一度印刷を指示してください。 

11 6-748 

HP - GL 、 HP - GL /2 の印刷データに描画データがありません。 

印刷データを確認してください。 

11 6-749 

指定されたフォントがないため、ジョブを中止しました。 

フォントをインス!-ールするか、プリンタードライバー側でフォント置き換えを設定してくださ 
い0 

11 6-780 

本機が受信したメールの添付文書に問題があります。 

添付文書を確認してください。 


参昭 

• 「3.9電子メールを使って印刷する-メールプリント-」 ( P . 84) 
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6.7 ネットワーク関連のトラブル 


ネットワーク環境で印刷できないなどのトラブルについては、本機に同捆されているプリ 
ンターソフトウェア CD - ROM 内の『マニュアル （ HTML 文書)』を参照してください。 

ここでは 、 CentreWare Internet Services とメールフリント / StatusMessenger 機 
能を使用している場合や IPv 6 に接続している場合に、発生しやすいトラブルについて、 
原因と処置方法を説明します。操作パネルにェラーメッセージやェラーコードが表示され 
ている場合は、「6.6主なエラーメッセージとエラーコード」 （ P .186) を参照して処置し 
てください。 


CentreWare Internet Services 使用時のトラブル 


症状 

原因/処置 

CentreWare Internet 

Services に接続できない 

本機は正常に作動していますか？ 

本機の電源が入っているか確認してください。 


インターネットサービスが起動されていますか？ 

[機能設定リスト]を印刷して確認してください。 


URL は正しく入力されていますか？ 

URL をもう一度確認してください。接続できない場合は、 IP アドレスを入力して接 
続してください。 


HTTP のポート番号は正しいですか？ 

HTTP のポート番号をもう一度確認してください。ポート番号を変更した場合は、 
接続するときに、アドレスの後ろに「:」に続けてポート番号を指定する必要があり 
ます。 

例） http://printerl . example . com :80/ 


SSL / TLS サーバー通信を有効にしている場合、アドレス欄に正しく入力しています 
か？ 

SSL / TLS サーバー通信を有効にしている場合は、 Web ブラウザーのアドレス欄に 
「 http 」 ではなく、 「 https 」 から始まるアドレスを入力します。また、 SSL / TLS の 
ポート番号を変更した場合は、接続するときに、アドレスの後ろに「:」に続けてポー 
卜番号を指定する必要があります。 

例） https://printerl . example . com :80/ 


プロキシサーバーを使用していますか？ 

プロキシサーバーによっては、接続できない場合があります。 

プロキシサーバーを使： b ないで接続してください。 


參照 

• Web ブラウザーのヘルプ 

Web ブラウザーに[しばらくお 
待ちください]などのメッセージ 
が表示されたままになる 

そのまましばらくお待ちください。 

状態が変わらない場合は、 Web ブラウザーの表示を更新してみてください。状態が 
変わらない場合は、本機が正常に作動しているかを確認してください。 

最新の情報が表示されない 

[更新]をクリックしてください。 

[表示更新]が機能しない 
左側のメニューを選択しても、画 
面が切り替わらない 
表示が遅い 

指定されている 0 S や Web ブラウザーを使用していますか？ 

「1.5 CentreWare Internet Services でプリンターを設定する」 （ P . 41 ) を参照し 
て、使用している 0 S や Web ブラウザーが使用できるかどうかを確認してください。 

プロキシサーバーを使用していると、状態が正しく表示されなかったり、表示が遅 
くなったりする場合があります。 

プロキシサーバーを使; b ないで接続してください。 


使用している Web ブラウザーに古い状態がキャッシュされている可能性がありま 
す。 

Web ブラウザーのキャッシュをすベてクリアしてください。 
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症状 

原因/処置 

画面の表示が崩れる 

Web ブラウザーのウインドウサイズ、または表示フォントサイズを変更してくださ 
い0 

日本語が正しく設定できない 

シフト JIS コードを使用してください。また、半角カタ文字は使用できない場合が 
あります。 

[新しい設定を適用]をクリック 
しても反映されない 

入力した値は正しいですか？ 

入力できる値以外を入力した場合は、エラーメッセージが表示されます。 

入力した値を確認してください。 

パスワード入力画面が表示され 
る 

CentreWare Internet Services の機械管理者のパスワードの初期値は、次のとお 
りです。 

• ユーザー名：11111 
• パスワード： x-admin 


メールプリント / StatusMessenger 機能使用時のトラブル 


症状 

原因/処置 

メールプリントができない 

本体メールアドレスは設定されていますか。 

CentreWare Internet Services で、設定を確認してください。 

[メール受信]がオンに設定されていますか。 

CentreWare Internet Services で、設定を確認してください。 

SMTP サーバーの IP アドレス、 POP 3 サーバーの IP アドレス（受信プロトコル 
で POP 3 を選択している場合）などが、正しく設定されていますか。 

CentreWare Internet Services で、設定を確認してください。 

POP ユーザー名、およびパスワードが正しく設定されていますか。 

CentreWare Internet Services で、設定を確認してください。 

受信許可ドメインを設定していませんか。 

CentreWare Internet Services で、自分のドメインが受信許可ドメインに含ま 
れているかどうかを確認してください。 

SMTP サーバー、 POP サーバーは正常に作動していますか。 

ネットワーク管理者に確認してください。 

メールプリントで添付の PDF 
ファイルが印刷されない 

メモリー容量が不足していると、印刷できないことがあります。容量の大きな添付 
ファイルを頻繁に印刷する場合は、メモリーを増設することをお勧めします。 

メール通知サービスで、本機の 
状態がメールされない 

本体メールアドレスは設定されていますか。 

CentreWare Internet Services で、設定を確認してください。 

[メール通知]がオンに設定されていますか。 

CentreWare Internet Services で、設定を確認してください。 

SMTP サーバーの IP アドレス、 POP 3 サーバーの IP アドレス（受信プロトコル 
で POP 3 を選択している場合）などが、正しく設定されていますか。 

CentreWare Internet Services で、設定を確認してください。 

POP ユーザー名、およびパスワードが正しく設定されていますか。 

CentreWare Internet Services で、設定を確認してください。 

送信する通知項目が正しく設定されていますか。 

CentreWare Internet Services のプロパティ画面で、設定を確認してください。 

送信先メールアドレスは正しく入力されていますか。 

CentreWare Internet Services のプロパティ画面で、正しい送信先を入力して 
ください。 

SMTP サーバー、 POP サーバーは正常に作動していますか。 

ネットワーク管理者に確認してください。 
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IPv 6 接続時のトラブル 


症状 

原因/処置 

CentreWare Internet 

Services で、 SSL を有効に設定 
している場合に、 http ://[ IPv 6 
アドレス]を指定しても https :/ 
/[ IPv 6 アドレス]サイトへリダ 
イレクトされない 

SSL を有効に設定している場合、 https ://[ IPv 6 アドレス]サイトを指定してくだ 
さい。 

IPv 6 ネットワークを介して印刷 
した場合、ペーパーセキュリ 
ティーが正しく動作しない 

IPv 4 環境で運用してください。 

IPv 6 環境ではペーパーセキュリティーは正しく動作しません。 

Windows Vista と通信できない 

Windows Vista に IPv 6 固定アドレスを設定します。 

通信を許可するホストアドレスとして、設定した IPv 6 固定アドレスを本機に登録 
してください。 

リンクローカルアドレスを指定 
するときに本機にアクセスでき 
ない 

リンクローカルアドレスにスコープ識別子を付加してください。 

たとえば Windows Vista の Internet Explorer 7を利用して、 
fe 80::203: baff : fe 48:901 0を指定してアクセスする場合には、 Windows Vista 
のイーサネットアダプタローカルエリア接続の番号（例： 8) をスコープ識別子と 
して付加し、 fe 80::203: baff : fe 48:9010%8 と入力します。 

ルーターを越える検索が正しく 
動作しない 

SMB を使った検索でルーターを越える場合、宛先アドレスを直接入力してくださ 
い0 

マルチキヤストに応答するのは、ローカルリンク内でのマルチキヤスト ( FF 02::1) 
のみです。 


IPv 6 環境での印刷時のトラブル 


症状 

原因/処置 

DNS サーバーが存在しない 

IPv 6 ネットワーク環境で、 
Windows Vista から Windows 
共有プリンターが使用できない。 

Windows Vista 上の hosts ファイルに本機のコンピューター名を登録してくださ 

い0 

格納先例： C :¥ Windows ¥ system 32¥ driver ¥ etc¥hosts ファイルに登録しま 
す。 

NetWare で IPv 6 通信できない 

IPv 4 で運用してください。 

Bonjour で IPv 6 通信できない 

IPv 4 で運用してください。 
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その他 IPv 6 使用時のトラブル 


症状 

原因/処置 

DocuShare など外部アクセス 
接続サービスで、接続先 URL に 
IPv 6 アドレスで指定すると正し 
く動作しない 
例： 

http ://[ ipv 6:2001: db 8:: l ] 

IPv 6 環境では DNS サーバーを運用し、接続先 URL を FQDN で指定してくださ 

い0 

DNS サーバーが存在しない 

IPv 6 ネットワーク環境におい 
て、 SMB 認証の SMB サーバー 
設定にコンピューター名を指定 
すると認証に失敗する 

認証サーバーのコンピューター名に、 IPv 6 アドレスを直接指定してください。 

UPnP で IPv 6 機器を検索できな 

い 

IPv 6 環境では WSD のデイスカバリ機能を使用してください。 

出力されたジョブログに IPv 6 ア 
ドレスが正しく記載されない 

IPv 4 で運用してください。 


202 6困ったときには 




6.8 カスタムモードについて 


トナーカートリツジやドラムカートリツジの交換時期になると、交換についてのメツセー 
ジが表示されます。 

カスタムモードでプリンターを使用したい場合は、次の手順に従って、カスタムモードに 
設定してから、対応したトナーでご使用ください。なお、このモードを使用したとしても、 
完全に空になったトナーはこ'使用できません。 


注記 

• カスタムモードによる本機の使用は、本来の本機の機能、性能が保たれないことがあり、当社推奨品に 
おける品質保証の範囲外となります。そのまま使い続けると、本機が故障する原因となることがありま 
す。本機の故障となった場合は、有償修理となります。 

-カスタムモードでは、「[ドラム寿命動作]」 （ P . 147)の設定が無視されます。また、トナーカートリツ 
ジやドラムカートリツジの残量表示が行われません。 

補足 

• カスタムモードから通常のモードに戻すには、以下の手順3で[オフ]を選択します。 


1. 操作パネルの〈▼〉と <0 K > ボタンを同時 
に押します。 

消耗品メニューが表示されます。 


2. <►> または <0 K > ボタンで選択します。 

現在の設定が表示されます。 


3. 〈▼〉ボタンを押して、[オン]を表示します。 


4. <►> または <0 K > ボタンを押します。 

確認画面が表示されます。 


5. <0 K > ボタンを押します。 

カスタムモードへの変更が開始されます。 

6. 電源を切り、ディスプレイの表示が消えた 
後、10秒待ってから、電源を入れます。 
起動後にカスタムモードに切り替わりま 
す。 
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6.9 修理に出す前に 


「故障かな？」と思ったら、修理に出される前に以下の手順を実行してください。 

1. 電源コードおよびインターフェイスケーブルが正しく接続されているかどうかを確 
認します。 

2. 定期的な清掃を行っていたか、トナーカートリッジやドラムカートリッジの交換は確 
実に行われていたかを確認します。 

3. 本章の「6.1紙づまりの処置」 （ P .172) 〜「6.7 ネットワーク関連のトラブル」 
( P .199) をこ'覧ください。該当する症状があれば、記載されている処理を行ってく 
ださい。 


以上の処理を行っても、なお異常があるときは無理な操作をせずに、お近くのサービス窓 
口にご連絡ください。その際にディスプレイのメッセージ表示の内容や、不具合印刷のサ 
ンフルがあればお知らせください。故障時のディスフレイによるメッセージ表示は修理の 
際の有用な情報となることがあります。サービス窓口の電話番号、受付時間については 
「 NEC サービス網一覧表」をご覧ください。 


なお、保証期間中の修理は、保証書を添えてお申し込みください。 


また、修理にお出しいただくときは、「7.12プリンターを移動するときは」 （ P . 262) や 
梱包箱に表示されている手順を参照してプリンターを梱包してください。 


6.10プリンター•消耗品を廃棄するときは 


• プリンターの廃棄については各自治体の廃棄ルールに従ってください。詳しくは、各自 
治体へお問い合わせください。また、廃棄の際はトナーカートリッジ、およびドラム 
力一トリッジを取り外してお出しください。 

• NEC 製トナーカートリッジ、およびドラムカートリッジは地球資源の有効活用を目的 
として回収し、再利用可能な部品は再利用しています。ご使用済みの NEC 製トナーカー 
トリッジ、およびドラムカートリッジは捨てずに、トナーカートリッジ回収センターに 
直接お送りいただくか、お買い上げの販売店、または添付の 「 NEC サービス網一覧表」 
に記載されているサービス施設まで、お持ち寄りください。なお、その際はトナーカー 
トリッジ、およびドラムカートリッジ損傷を防ぐため、ご購入時の梱包箱に入れてくだ 
さい。回収については、「使用済み消耗品の回収」 （ P . 206)、「消耗品の種類と購入につ 
いて」 （ P . 205) を参照してください。 
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7 日常管理 

7.1 消耗品を交換する 

消耗品の種類と購入について 

本製品には、以下の消耗品があります。消耗品のご注文は、お買い求めの販売店にこ'連絡 
ください。 


注記 

• 本機は、純正消耗品を使用しているときに印刷品質や本機の性能がもっとも安定するように設計されて 
います。純正品と異なる仕様の消耗品を使用された場合、プリンター本来の性能を発揮できない場合や、 
本機が仕様外の消耗品が原因で故障したときに有償修理となる場合があります。純正品をご使用いただ 
けますと、万一のトラブルのときも安心してサボートを受けることができます。本来の性能を得るため 
にも、純正品の使用をお勧めします。 

• 印刷可能ページ数は、印刷条件や原稿の内容、本機電源の入切の頻度などによって、大きく異なります。 
詳しくは、 「 消耗品と有寿命部品（定期交換部品、有償）の寿命に ついて」 （ P . 274)を参照してください。 


品名 

型番 

印刷可能ページ数 
(参考値） 

トナーカートリッジ（ブラック） 

PR ■し 9300 C -14 

約7,500ページ 

トナーカートリッジ（シアン） 

PR ■し 9300 C -13 

約6,000ページ 

トナーカートリッジ（マゼンタ） 

PR - L 9300 C -12 

約6,000ぺージ 

トナーカートリッジ（イエロー ） 

PR - L 9300 C -1 1 

約6,000ページ 

大容量トナーカートリッジ（ブラック） 

PR - L 9300 C -19 

約15,000ページ 

大容量トナーカートリッジ（シアン） 

PR - L 9300 C -18 

約12,000ページ 

大容量トナーカートリッジ（マゼンタ） 

PR - L 9300 C -17 

約12,000ページ 

大容量トナーカートリッジ（イエロー ） 

PR ■し 9300 C -16 

約12,000ページ 

ドラムカートリッジ 

PR ■し 9300 C -31 

約40,000ページ 

トナー回収ボトル 

PR - L 9300 C -33 

約25,000ページ 


補足 

• 本機購入時に同梱されているトナーカートリッジの印刷可能べージ数は、トナーカートリッジ（ブラッ 
ク）が約4,000ページ、トナーカートリッジ（シアン、マゼンタ、イエロー）が約3,000ページです。 


△警告 

• 床などにこぼしたトナーは、ほうきで掃き取るか、または石けん水を湿らした布などで 
拭き取ってください。掃除機を用いると、掃除機内部のトナーが、電気接点の火花など 
により、発火または爆発するおそれがあります。大量にこぼれた場合、お買い求めの販 
売店、またはサービス窓口にご連絡ください。 

• トナーカートリッジは、絶対に火中に投じないでください。トナーカートリッジに残っ 
ているトナーが発火または爆発する可能性があり、火傷のおそれがあります。使い終 
わった不要なトナーカートリッジは、必ずお買い求めの販売店、またはサービス窓口に 
お渡しください。 
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△注意 

• ドラム（感光体）を絶対に加熱したり表面をはがしたりしないでください。健康を害す 
る原因となるおそれがあります。 

• ドラム（感光体）やトナーカートリッジは幼児の手が届かないところに保管してくださ 
い。幼児がトナーを飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談し指示を受けてください。 

• ドラム（感光体）やトナーカートリッジを交換する際は、トナーが飛散しないように注 
意してください。また、トナーが飛散した場合は、トナーが皮膚や衣服に付いたり、卜 
ナーを吸引したり、または目や口に入らないように注意してください。 

• 次の事項に従って、応急処置をしてください。 

•トナーが皮膚や衣服に付着した場合は、石けんを使って水でよく洗い流してください。 
•トナーが目に入った場合は、目に痛みがなくなるまで15分以上多量の水でよく洗い、 
必要に応じて医師の診断を受けてください。 

•トナーを吸引した場合は、新鮮な空気のところへ移動し、多量の水でよくうがいをし 
てください。 

•トナーを飲み込んだ場合は、飲み込んだトナーを吐き出し、水でよく 口の中をすすぎ、 
多量の水を飲んでください。すみやかに医師に相談し指示を受けてください。 


消耗品の取り扱いについて 


• 消耗品の箱は、立てた状態で保管しないでください。 

• 消耗品/メンテナンス品は、使用するまでは開封せずに、次のような場所を避けて保管 
してください。 

• 局温多湿の場尸斤 
• 火気がある場所 
• 直射日光が当たる場所 
. ほこりが多い場所 

• 消耗品は、消耗品の箱や容器に記載された取り扱い上の注意をよく読んでから使用して 
ください。 

• 消耗品は、予備を置くことをお勧めします。 


使用済み消耗品の回収 


ご使用済みの NEC 製トナーカートリッジ、およびドラムカートリッジは地球資源の有効 
活用を目的として回収し、再利用可能な部品は再利用しております。 

こ'使用済みの NEC 製トナーカートリッジ、およびドラムカートリッジは捨てずに、卜 
ナー回収センターに直接お送りいただくか、お買い上げの販売店、または添付の 「NEC 
サービス網一覧表」に記載されているサービス施設までお持ち寄りください。なお、その 
際はトナーカートリッジ、およびドラムカートリッジの損傷を防ぐため、ご購入時の梱包 
箱に入れてください。 

(トナーカートリッジ、およびドラムカートリッジ回収に関する Web ページ 
「ECOROGY & TECHNOLOGY 」 

URL : http :// www . nec . co . jp / eco / ja / products /3 r / ep _ recycle . html ) 
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トナーカートリツジを交換する 


トナーカートリッジには、シアン （ C )、 マゼンタ （ M )、 イエロー （ Y )、 ブラック （ K ) 
の4種類があります。 

トナーカートリッジの交換時期が近づくと、操作パネルのディスプレイに次のようなメッ 
セージが表示されます。 


メッセージ 

処置 

プリントできます 

0トナー予備用意： 

すぐに交換する必要はありませんが、表示されたトナーカートリッ 
ジの予備を用意してください。 

残りの印刷可能ページ数は、標準トナーで1200〜1500ページ* 2 、 
大容量トナーで2400〜3000ページ* 2 です。 

プリントできます 

0トナー交換時期： x ^ 1 

まもなく表示されたトナーカートリッジの交換時期になります。 
残りの印刷可能ページ数は、約40ページ #2 です。 

Q トナーカートリッジを 
交換してください ： K 

本機は停止し、印刷できなくなります。操作パネルの左にある表示 
部で、該当するトナーカートリッジの位置を確認します。「交換手 
順」 （ P . 207) を参照し、ブラックのトナーカートリッジを交換して 
ください。 

プリントできます（黒） 

0トナー交換 ：X 
[フ。リント中止]でキャンセル 

(X : C 、 M 、 Y のいずれか） 

プリンタードライバーのカラーモードで白黒を選択することで、白 
黒印刷を実行することができますが、カラー印刷をすることはでき 
ません。カラー印刷を行いたい場合には、操作パネルの左にある表 
示部で、該当するトナーカートリッジの位置を確認します。「交換手 
順」 （ P . 207) を参照し、メッセージの色のトナーカートリッジを交 
換してください。 


+1 : X には C 、 M 、 Y 、 K のいずれかが表示されます。それそれトナーカートリッジの色で、 C はシア 
ン、 M はマゼンタ、 Y はイェロー、 K はブラックを表します。 

#2 :印刷可能ページ数は、印刷条件や原稿の内容、本機電源の入切の頻度などによって、大きく異な 
ります。詳しくは、「消耗品と有寿命部品（定期交換部品、有償）の寿命について」 （ P .274) を 
参照してください。 


注記 

• トナーカートリッジを交換するときは、本機の電源を入れたまま行ってください。 

• トナーで床などを汚さないように、取り出したトナーカートリッジを置く場所には、あらかじめ紙など 
を敷いておいてください。 

• 一度本機から取り外したトナーカートリッジは、再使用しないでください。画質不良やトナー汚れの原 
因になります。 

• 取り外したトナーカートリッジを振ったり、たたいたりしないでください。残ったトナーがこぼれるこ 
とがあります。 

• トナーは人体に無害ですが、手や衣服についたときにはすぐに洗い流してください。 

• トナーカートリッジは、開封後1年以内に使い切ることをお勧めします。 


交換手順 
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2. メッセージに表示されている色のトナー 
力一トリッジを、手前に静かに引いて、取 
り出します。 


注記 

• トナーカートリッジはゆつくり引き出してください。 
トナーが飛び散ることがあります。 



3. 取り出したトナーカートリッジと同じ色の 
新しいトナーカートリッジを用意し、図の 
ように、軽く 3、4回上下左右によく振り、 
トナーを均一にします。 




5. 


トナーカートリッジを外から押して、確実 
にセツトします。 



6. フロントカバーを閉じます。 
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ドラムカートリツジを交換する 


ドラムカートリツジの交換時期が近づくと、操作パネルのディスプレイに次のようなメッ 
セージが 表示されます。 


メッセージ 

処置 

プリントできます 
〇卜'ラム予備用意： r 1 

すぐに交換する必要はありませんが、表示されたドラムカートリッ 
ジの予備を用意してください。 

残りの印刷可能ページ数は、約1500ページ #2 です。 

プリントできます 

0ドラム交換時期 X * 11 

まもなく表示されたドラムカートリッジの交換時期になります。 
残りの印刷可能ページ数は、約800ページです。新しいドラム 
カートリッジを用意してください。 

プリントできます 

BK ラム交換： X - 1 

ドラム寿命動作で継続を選択した場合に、ドラムカートリッジ 
の寿命となった場合に表示されます。しばらくは印刷を継続できま 
すが品質が保証できませんので、新しいドラムカートリッジに交換 
することをお勧めします。 

ドラムカートリッジ） C 1 を 
交換してください 

ドラムカートリッジの寿命です。 

本機は停止し、印刷できなくなります。操作パネルの左にある表示 
部で、該当するドラムカートリッジの位置を確認します。「交換手 
順」 （ P . 209) を参照して、メッセージに表示されたドラムカート 
リッジを交換してください。 


父には 、 RK R 2、 R 3、 R 4 のいずれかが表示されます。それそれドラムカートリッジの名称で 
す。 

* 2 :印刷可能ページ数は、印刷条件や原稿の内容、本機電源の入切の頻度などによって、大きく異な 
ります。詳しくは、「消耗品と有寿命部品（定期交換部品、有償）の寿命について」 （ P . 274) を 
参照してください。 

• 3 :この場合は、[プリントできますドラム交換： X ]のまま、メッセージは移行しません。設定につ 
いては、「7.2.2機械管理者メニュー」の「[ドラム寿命動作]」 （ P .147) を参照してください。 


交換手順 


注記 

• ドラムカートリッジの交換は、本機の電源を入れたまま行ってください。 

• 操作パネルの左にある表示部で、該当するドラムカートリッジの位置 （ Rl 、 R 2、 R 3、 R 4) を確認し 
てから、交換してください。 
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4. メッセージに表示されている、ドラムカー 
トリッジの取っ手をつかみ、静かに引き抜 
去ます 

ここでは、 R 1 を例に説明します。 

注記 

• ドラムカートリッジを引き抜くときは、床に落とさな 
いように、両手で持ってください。 

• ドラムカートリツジに付着したトナーに触れないよ 
うに注意してください。 



5. 使用済みドラムカートリッジは、新しいド 
ラムカートリッジの箱に同捆されているポ 
リ袋に入れ、新しいドラムカートリッジを 
取り出したあと、その箱にしまいます。 

注記 

• 箱から取り出したドラムカートリッジは、立てた状態 
で置かないでください。 


6 . 


新しいドラムカートリッジ（保護カバー付 
き）の先端の突起部を機械の2つの穴に差 
し込みます。 
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8. オレンジ色のつまみを前方にスライドし、 
保護カバー内のドラムカートリッジをまつ 
すぐに押し込みます。 



9. 保護カバーを取り外し、最後に外からドラ 
ムカートリッジを押して、確実にセツトし 
ます。 


補足 

• 取り外した保護カバーは、ドラムカートリッジの箱に 
しまってください。 



10. ドラムカートリッジのカバーを閉じます。 
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トナー回収ポトルを交換する 


印刷後のドラムに残ったトナーは、集められてトナー回収ボトルにたまります。トナー回 
収ボトルの交換時期が近づくと、操作パネルのディスプレイに次のようなメッセージが表 
示されます。 


メッセージ 

処置 

プリントできます 

B ボトル R 5 交換時期 

まもなくトナー回収ボトルがの交換時期になります。残りの印刷可 
能ページ数は、約1500ページ #1 です。新しいトナー回収ボトル 
を用意してください。 

トナー回収ボトル R 5 を 
交換してください 

本機は停止し、印刷できなくなります。「交換手順」 （ P . 213) を参 
照して、トナー回収ボトルを交換してください。 


#1 :印刷可能ページ数は、印刷条件や原稿の内容、本機電源の入切の頻度などによって、大きく異な 
ります。詳しくは、「消耗品と有寿命部品（定期交換部品、有償）の寿命について」 （ P .274) を 
参照してください。 


注記 

• トナー回収ボトルを交換するときは、本機の電源を入れたまま行ってください。電源を切ると、プリン 
ター内に残っている印刷データや、プリンターのメモリー上に蓄えられた情報が消去されます。 

• トナー回収ボトルを交換するとき、回収されたトナーがこぼれて床面を汚すことがあります。あらかじ 
め床に紙などを敷いて作業してください。 


交換手 _ 

トナー回収ボトルを交換した場合は、続けて LED スキャナー部を清掃します。 
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3. 図のように、もう一方の手を添えて、トナー 
回収ボトルを引き抜きます。 


注記 

• トナー回収ボトルを引き抜くとき、床に落とさないよ 
うに注意してください。 



4. 使用済みトナー回収ボトルは、新しい卜 
ナー回収ボトルの箱に同梱されているポリ 
袋に入れて、封をします。 



これで、トナー回収ボトルの交換は終了です。 
続けて、 LED スキヤナー部を清掃します。 
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9. 清掃棒を止まるところまで引き出したら、 
元に戻す操作を 2 〜 3 回繰り返して清掃し 
ます。 

4 か所、すべて同様に清掃してください。 


注記 

• 清掃棒は、止まるところまでしっかり引き出してくだ 
さい。また、元に戻すときも最後までしっかり押し込 
んでください。 

• 無理な力で清掃棒を引き抜かないでください。 
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7.2 レボート/リストを印刷する 


ここでは、レポート/リストの種類と印刷方法を説明します。 


レポート/リストの種類 


本機には、コンピューターからの印刷データを印刷するほかに、次のレポート/リストを 
印刷する機能があります。 

補足 

• レポート名が操作パネルでの表示名と異なる場合は、括弧内に操作パネルでの表示名を記載していま 
す。 


レポート名 

(操作パネルでの表示名） 

印刷に必要な 
オプション品 

説明 

ジョブ履歴レポート 


コンピューターから送られた印刷データが、正しく印刷された 
か、実行結果を印刷します。[ジョブ履歴レポート]には、最新 
の50件までの印刷ジョブが印刷されます。 

この[ジョブ履歴レポート]は、50件を超えるごとに自動的に 
印刷させるかどうかを、操作パネルで設定できます。「[自動ジョ 
ブ履歴]」 （ P .143) を参照してください。 

エラー履歴レポート 

一 

本機に発生したエラーに関する情報が印刷されます。 

プリンター集計レポート 
(集計レポート） 


コンピューター別（ジョブオーナー別）に、本機で印刷した総 
ページ数、使用した用紙の総枚数の情報が印刷されます。 

印刷枚数は、カラーと白黒別にカウントされています。集計レ 
ポートは、データを初期化した時点からのカウントとなります。 

参照 

• 「7.3印刷枚数を確認する」 ( P . 220) 

プリンター集計管理レポート 
(集計レポート） 


集計機能を使用している場合は[集計レポート]を選択すると、 

本レポートが印刷されます。 

登録ユーザー別に、今まで印刷した白黒累積ページ数、カラー累 
積ページ数、印刷に使用した用紙の累積枚数が確認できます。 

参照 

• 集計機能について：「7.8ユーザー登録による利用の制限と集計 
管理機能について」 （ P .245) 

機能設定リスト 


本機の八ードウエア構成やネットワーク情報など、各種の設定状 
態が印刷されます。オプション品が正しく取り付けられているか 
どうかを確認するときなどに印刷します。 

フオントリスト 

(201 H 、 HP - GL / 

2で使用できる 
フォントの一覧 
は 、 PostScript 
ソフトウェア 
キットまたはェ 
ミュレーション 
キット装着時） 

ARTEX、ART IV 、 ESC / P、PDF Bridge 、 201 H 、 HP - GL /2 
で使用できるフォントの一覧が印刷されます。 

PCL フオントリスト 

ェミュレーショ 
ンキット、または 
PostScript ソフ 
トウェアキット 

PCL で使用できるフォントの一覧が印刷されます。 

PostScript ® フオントリスト 
( PS フオントリスト） 

PostScript ソフ 
トウェアキット 

PostScript で使用できるフォントが印刷されます。 
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レポート名 

(操作バネルでの表示名） 

印刷に必要な 
オフシヨン品 

説明 

ART IV, PR201H, ESC/P 
ユーザー定義リスト 
(ユーザー定義リスト） 

(201H について 
は、 PostScript ソ 
フトウェアキット 
またはェミユレー 
シヨンキット装着 
時） 

ART IV、 ESC/P および201 H プリントモードで登録された 
フォーム、ロゴ、パターンの登録内容が印刷されます。 

ART EX フォーム登録リスト 
(ART EX フォームリスト）* 1 

一 

オーバーレイ印字機能で、フォームとして登録した文書の一覧が 
印刷されます。 



参照 

• フォームの登録：プリンタードライバーのヘルプ 

PostScript® 論理プリンター 
登録リスト 

PostScript ソフ 
トウェアキット 

登録されている1〜20までの PostScript 論理プリンターの設 
定が印刷されます。 

(PS 登録リスト）* 1 


補足 

• 論理プリンターの設定は、 CentreWare Internet Services 
で行います。各項目については、 CentreWare Internet 
Services のヘルプを参照してください0 

PC-PR 201 H 設定リスト 
(201H 設定リスト）* 1 

ェミユレーシヨ 
ンキット、または 
PostScript ソフ 
トウェアキット 

201 H プリントモードでの設定が印刷されます。 

詳細は、本機に同梱されているプリンターソフトウェア CD- 
R0M 内の『201 H ェミュレーシヨン設定ガイド』を参照してく 
たさい。 

PC-PR201H 論理プリンター • 
メモリー登録リスト 
(201H 登録リスト）* 1 

ェミユレーシヨ 
ンキット、または 
PostScript ソフ 
トウェアキット 

登録されている1〜5までの201 H 論理プリンターの設定が印 
刷されます。 

補足 

• 論理プリンターの設定は、操作パネルからメモリー登録をする 
か、 CentreWare Internet Services で行います。各項目に 
ついては、 CentreWare Internet Services のヘルプを参照 
してください。 

ESC/P 設定リスト* 1 


ESC/P プリントモードの設定が印刷されます。 

詳細は、本機に同梱されているプリンターソフトウェア CD- 
R0M 内の 『ART IV、 ESC/P ェミュレーシヨン設定ガイド』を 
参照してください。 

ESC/P 論理プリンター • メモ 
リー登録リスト 
(ESC/P 登録リスト）* 1 


登録されている1〜20までの ESC/P 論理プリンターの設定が 
印刷されます。 

補足 

• 論理プリンターの設定は、操作パネルからメモリー登録をする 
か、 CentreWare Internet Services で行います。各項目に 
ついては、 CentreWare Internet Services のヘルプを参照 
してください。 

HP-GL/2® 設定リスト* 1 

ェミユレーシヨ 
ンキット、または 
PostScript ソフ 
トウェアキット 

HP-GL、HP-GL/2 プリントモードでの設定値が印刷されます。 
詳細は、本機に同梱されているプリンターソフトウェア CD- 
ROM 内の 『HP-GL、HP-GL/2 ェミュレーシヨン設定ガイド』 

を参照してください。 

HP-GL/2® 論理プリンター•メ 
モリー登録リスト 
(HP-GL/2 登録リスト）* 1 

ェミユレーシヨ 
ンキット、または 
PostScript ソフ 
トウェアキット 

登録されている1〜20までの HP-GL、HP-GL/2 論理プリン 
ターの設定が印刷されます。 

補足 

• 論理プリンターの設定は、操作パネルからメモリー登録をする 
か、 CentreWare Internet Services で行います。各項目に 
ついては、 CentreWare Internet Services のヘルプを参照 
してください。 
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レポート名 

(操作パネルでの表示名） 

印刷に必要な 
オプション品 

説明 

HP-GL/2 パレツトリスト* 1 

エミュレーショ 
ンキット、または 
PostScript ソフ 
トウェアキット 

カラーパレツトの設定値が印刷されます。 

TIFF/JPEG 設定リスト 
(TIFF 設定リスト）* 1 

一 

TIFF/JPEG プリントモードでの各設定が印刷されます。 

TIFF/JPEG 論理プリンター登 
録リスト 

(TIFF 登録リスト）* 1 


登録されている1〜20までの TIFF/JPEG 論理プリンターの設 
定が印刷されます。 

補足 

• 論理プリンターの設定は、 CentreWare Internet Services で 
行います。各項目については、 CentreWare Internet Services 
のヘルプを参照してください。 

PDF 設定リスト* 1 

一 

PDF ダイレクトプリントの操作パネルでの設定が印刷されます。 

PCL 設定リスト* 1 

エミュレーショ 
ンキット、または 
PostScript ソフ 
トウェアキット 

PCL プリントモードでの設定値が印刷されます。 

詳細は、本機に同梱されているプリンターソフトウェア CD- 
R0M 内の 『PCL ェミュレーシヨン設定ガイド』を参照してくだ 
さい。 

PCL マクロ登録リスト 
(PCL マクロリスト）* 1 

エミュレーショ 
ンキット、または 
PostScript ソフ 
トウェアキット 

登録したマクロやフォームなどが印刷されます。 

蓄積文書リスト 

八ードディスク 

セキュリティー/サンプル/時刻指定プリント機能で、本機に蓄 
積された文書の一覧が印刷されます。 



参照 

• 「3.5機密文書を印刷する-セキュリティープリント-」 (P. 70) 

• 「3.6出力結果を確認してから印刷する-サンプルプリント-」 

(P. 74) 

• 「3.7指定した時刻に印刷する-時刻指定プリント-」 （P. 78) 

受信ドメイン制限リスト 
(ドメイン制限リスト） 

八ードディスク 

受信を許可するドメインの登録状況が印刷されます。 

機能別カウンターレポート 

一 

機能別の出力枚数が印刷されます。 

隠し印刷サンプルリスト 

セキュリティ拡 
張キット 
八ードディスク 

複製管理機能で作成する隠し印刷のサンプルが印刷されます。 

参昭 

• 「複製管理」 （P.230) 

ペーパーセキユリテイーサン 
プルリスト 

セキュリティ拡 
張キット 
八ードディスク 

複製管理機能のペーパーセキュリティーで作成するデータのサ 
ンプルが印刷されます。 

参照 

• 「ペーパーセキュリティ」 （P .231) 

バーコードサンプル 


EAN 128バーコードのサンプルが印刷されます。 

[A3 バーコードモード ON] [A3 バーコードモード OFF] [A4 
バーコードモード ON] [A4 バーコードモード OFF ] の4種類 
あります。 


:これらの項目は[レポート/リスト]メニューで[プリント言語]を選択すると表示されます。 
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レポート/リストを印刷する 


レポート/リストは、操作パネルから印刷を指示します。ここでは、[機能設定リスト]を 
印刷する場合を例に説明します。ほかのレポート/リストも同様の手順で印刷できます。 


1. 操作パネルの〈メニュー〉ボタンを押して、 
メニュー画面を表示します。 


2. [レポート/リスト]が表示されるまで、〈▼〉 
ボタンを押します。 


3. <►> または <0 K > ボタンで選択します。 

[ジョブ履歴レポート]が表示されます。 


4. [機能設定リスト]が表示されるまで、 
〈▼>ボタンを押します。 


5. <►> または <0 K > ボタンで選択します。 

印刷を開始させる画面が表示されます。 



6. <0 K > ボタンで印刷します。 

レポートが印刷されます。 

7. 印刷が終わったら、〈メニュー〉ボタンを押 
して、プリント画面に戻ります。 
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7.3 印刷枚数を確認する 


印刷の総枚数は、そのカウントの仕方によって確認方法が異なります。 

カラーモード別に総印刷枚数を確認する（メーター） 


メーターは、カラーモードによって区分されています。操作パネルのディスプレイの表示 
で、メーター別の総印刷枚数を確認できます。 


メーター 1 

白黒印刷 

メーター 2 

通常は使用しません 

メーター 3 

カラー 印刷 


補足 

• アプリケーション側で ICC プロファイルなどを使って色変換した印刷データを、[カラー（自動判別)] 
で印刷した場合、モニター上で白黒に見える原稿でもカラーで印刷されます。 

また、その場合、メーターはメーター 3 (カラー印刷）がカウントされます。 

• 両面印刷で出力する場合、使用しているアプリケーションによっては、部数を指定するときの条件など 
により、自動的にページ調整の白紙を挿入することがあります。この場合、アプリケーションが挿入す 
る白紙出力は1ページとしてカウントされます。 


メーターの確認方法は、次のとおりです。 


1. 操作パネルの〈メニュー〉ボタンを押して、 
メニュー画面を表示します。 


2. [メーター確認]が表示されるまで、<▼〉ボ 
タンを押します。 


3. <►> または <0 K > ボタンで選択します。 

[メーター1 ] が表示されます。 


4. 〈▲>または<▼〉ポタンを押して、確認し 

たいメーターを表示します。 



5. 確認が終わったら、〈メニュー〉ボタンを押 
して、プリント画面に戻ります。 
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コンピューター別に印刷枚数を確認する（[プリンター集計レポート]) 

コンピューター別（ジョブオーナー別）に、本機で印刷した総ページ数、使用した用紙の 
総枚数が、カラーと白黒それそれについて、[プリンター集計レポート]で確認できます。 
[プリンター集計レポート]は、データを初期化した時点からのカウントになります。 
[プリンター集計レポート]の印刷やデータの初期化は、操作パネルから行います。 

補足 

• 認証/集計管理機能を使用している場合は、[プリンター集計レポート]は印刷できません。代わりに、 
[プリンター集計管理レポート]が印刷されます。[プリンター集計管理レポート]に切り替わると、そ 
れまでのプリンター集計のカウントは初期化されます。 

参:照 

-印刷方法：「レポート/リストを印刷する」 (P. 219) 


[プリンター集計レポート]の印刷結果について 

[プリンター集計レポート]には、次の項目が印刷されます。 


ジョブオーナー名 

Userl 

User2 

User3 

UnknownUser 

Report/List 


ページ数 



枚数 

カラー 

白黒 

カラー 白黒 

総ページ数総ページ数 

カラー 

白黒 

サイズ 

A 3 A 4 B 4 B 5 その他 

カラー 
総枚数 

白黒 
総枚数 


549 0 

0 0 

1 0 

0 1 

0 0 


549 

1 

1 

1 

0 


550 

2 

2 

3 

0 


294 

1 

1 

1 

0 


1 295 

1 2 

1 2 

2 3 

0 0 


給計 


550 


1 


5 


302 


ジョブオーナー名 

最大200ユーザーまでのオーナー名が印刷されます。ジョブオーナーの指 
定をしない場合、または201人め以降のユーザーの印刷ジョブの場合は、 
最後から2つめの 「UnknownUser」 欄に集計されます。レポート/リス 
卜の出力は、最後の 「Report/List」 欄に集計されます。 

カラー A3 ページ数 

A3 サイズの用紙に、カラーで印刷したページ数です。 

カラー A4 ページ数 

A4 サイズの用紙に、カラーで印刷したページ数です。 

カラー B4 ページ数 

B4 サイズの用紙に、カラーで印刷したページ数です。 

カラー B5 ページ数 

B5 サイズの用紙に、カラーで印刷したページ数です。 

カラーその他ページ数 

上記以外のサイズの用紙に、カラーで印刷したページ数です。 

カラー総ページ数 

カラーで印刷した総ページ数です。 

白黒総ページ数 

白黒で印刷した総ページ数です。 

総ページ数 

実際に印刷した総ページ数です。1印刷ジョブが終了するたびにカウント 
されます。 

カラー総枚数 

カラーで印刷に使用した用紙の枚数です。 

白黒総枚数 

白黒で印刷に使用した用紙の枚数です。 

総枚数 

印刷に使用した用紙の総枚数です。1印刷ジョブが終了するたびにカウン 
卜されます。 
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[ プリンター集計レポート]のデータを初期化する 


1. 操作パネルの〈メニュー〉ボタンを押して、 
メニュー画面を表示します。 


2. [機械管理者メニュー]が表示されるまで、 
<▼> ボタンを押します。 


3. <►> または <0 K > ボタンで選択します。 

[ネットワーク/ポート設定]が表示されま 
す。 


4. [初期化/データ削除]が表示されるまで、 
〈▼〉ボタンを押します。 


5. <►> または 〈0 K > ポタンで選択します。 

[NV メモリー初期化]が表示されます。 


6. [集計レポート初期化]が表示されるまで、 
<▼> ボタンを押します。 


7. <►> または <0 K > ボタンで選択します。 

処理を開始させる画面が表示されます。 



8. <0 K > ボタンを押します。 

データが初期化されます。 


9. 処理が終わったら、〈メニュー〉ボタンを押 
して、プリント画面に戻ります。 


機能別に印刷枚数を確認する（[機能別カウンターレポート]) 


本レポートでは、2アップ機能や両面印刷機能 
を使用した場合のプリントページ数や、フリン 
卜枚数を確認できます。 

参照 

• 印刷方法：「レポート/リストを印刷する j ( P . 219) 


プリンター関連カウンター 

プリントページ数 
総ページ数 


総ページ数 
プリンター 
レポ_卜 



総ページ数 
プリンター 
レポート 



プリント枚数 
総プリント枚数 
プリンター 
レポート 

両面プリント枚数 
総プリント枚数 
プリンター 
レポート 

うら紙プリント枚数 
総プリント枚数 
プリンター 
レポート 


〇 

〇 


0 


0 

0 


0 

0 


0 
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7.4 Web ブラウザーでプリンターの状態を確認 

/管理する _ 

本機を TCP / IP 環境に設置した場合、ネットワーク上のコンピューターの Web ブラウ 
ザーを使用して、本機の状態を確認したり、本機の設定を行ったりできます。 

この機能を 、 CentreWare Internet Services と呼びます。 

CentreWare Internet Services では、本機にセツトされている消耗品や用紙などの残 
量も確認できます。 



補足 

-詳しい CentreWare Internet Services の使用方法については、「1.5 CentreWare Internet 
Services でプリンターを設定する」 （P. 41) を参照してください。 

• 本機を口ーカルプリンターとして使用している場合は、 CentreWare Internet Services は使用でき 
ません。 

• SimpleMonitor を使用すると、本機をネットワークプリンターとして使用しているときに、コンピュー 
夕一上で自分が印刷指示をしたジョブやプリンターの状態を確認することができます。 
SimpleMonitor のインストール方法については、プリンターソフトウェア CD-ROM 内の『マニュア 
ル （HTML 文書)』を参照してください。 
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7.5 電子メールでプリンターの状態を確認する 


本機が接続されているネットワークに、メールの送受信ができる環境がある場合には、 コ 
ンピューターから印刷を指示したジョブの終了をメールで知らせたり、消耗品や用紙など 
の状況などを、指定したメールアドレスに通知したりするように設定できます。 

この機能を、 メール 通知 サービスと いいます。 


メール通知サービスで通知される情報 


メール通知サービスで通知される情報には、次のようなものがあります。 


情報の種類 

説明 

ジョブの終了通知 

コンピューターから印刷が指示されたジョブの結果（正常終了、中止、要 
確認）を通知します （ART EX プリンタードライバー使用時のみ)。 

消耗品などの状態通知 

あらかじめ設定した内容（消耗品の状態、用紙の状態など）を指定された 
あて先へメールで通知します。 

トナーやドラムカートリッジの状態を定期的に通知するので、タイムリー 
に交換時期を把握できます。 

あて先は、ネットワーク管理者、または共用のアドレスを登録することを 
お勧めします。 


メール通知サービスを使用するための設定 


メール通知サービスを使用するためには、ネットワーク環境やメール環境の設定が必要で 
す。設定が済んでいるかどうか、ネットワーク管理者に確認してください。 


ネツトワーク環境 


• メールアカウントの登録 


メール環境の設定（本機側) 


CentreWare Internet Services を使用して、ポート起動、本体メールアドレス、 TCP / 
IP 環境、メールサーバーなどを設定します。 

メール環境に合わせて、[プロパティ]の次の項目を設定します。 

補足 

• 設定後は、必ず[新しい設定を適用]をクリックして本機の電源を切り、入れ直します。 

• [メール通知設定]は、[ポート起動]で[メール通知]の[起動]にチェックを付けて、本機の電源を 
切り、入れ直すと表示されます。 


項目 

設定項目 

説明 

本体説明 

管理者メールアドレス（設定推 
奨)、本体メールアドレス 

「メールプリントをするための環境設定」の 
「本体説明」 （P. 85) を参照してください。 
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項目 

設定項目 

説明 

一般設定>メー 
ル通知 * >メー 
ル通知設定 

(* :メール通知 
を起動すると表 
示されます） 

通知先メールアドレス 

通知先のメールアドレスを、英数字と「@」 

「■j 「-」し」で、128バイト以内で説明します。 

通知状態設定 

通知する内容をあて先別に設定できます。 

• 消耗品の状態 
• 交換部品の状態 
• 用紙の状態 
• 排出先の状態 
• ジャム状態 
• インターロック状態 
• フォルトの通知 

定期通知設定 

メール通知を行う間隔などについて設定しま 
す（設定任意)。 

ネットワーク設 
定>ポート起動 

メール通知 

チェックを付けます。 

ネットワーク設 
定>プロトコル 
設定 > TCP/IP 

ホスト名、ドメイン名、 DHCP 
からアドレスを取得 /DHCPv6- 
lite からアドレスを取得、 DNS 
サーパーアドレス1~3、 DNS 
の動的更新 （IPv4/IPv6)、 ドメ 
イン検索リストの自動生成、検索 
ドメイン名1~ 3、タイムアウ 
卜、 DNS の名前解決の IPv6 優先 

「メールプリントをするための環境設定 j 
(P. 84) を参照してください。 

ネットワーク設 
定> プロトコル 
設定> SMTP 
サーバー 

SMTP サーバー IP アドレス（ホ 
スト名）とポート番号、本体メー 
ルアドレス、 SMTP 送信の認証、、 
SMTP AUTH- ログイン名、 
SMTP AUTH- パスワード 

「メールプリントをするための環境設定」の 
「ネットワーク設定 > プロトコル設定> 
SMTP サーバー j (P. 87) を参照してくださ 

い0 


プリンタードライバーのプロパティでの設定（コンピューター側） 

印刷を指示したジョブの結果をメールで受け取るためには 、 ART EX プリンタードライ 
バーの プロパティで以下の設定をします。ここでは 、 Windows XP を例に説明します。 

1. [スタート]メニューから、[プリンタと FAX ] を選択します。 

2. 本機のプリンターアイコンを選択し、[ファイル]メニューから[フロパティ]をク 
リックします。 

3. [全般]タブで[印刷設定]をクリックします。 

[印刷設定]ダイアログボックスが表示されます。 

4. [詳細設定]タブをクリックします。 
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5. [ジョブ終了をメールで通知]のチェックを付けます。 


碁本..トレイ/排出おフィックススタンプ/フォーム」詳細設定| 
□白紙節約 (£) □トナー節約秘 


0ジョゴ終了をメ-ルで通知_ 

|プリンタの設定を用いる 


メールアドレス ( B ): 

用紙の S き換え®): 


1_ 

|ブリンタの設定を用いる 



モの他の設定(ヴラフィックスの詳細設定など） 
設定項目〇): 


li ; 呷 

ァ5リザーシヨン;^の€?貢1 
アプリケーンヨンズ-ム 
パーコードモード 
メタファイルスプ-ル 
ページ印刷モ~ド 


する 
しない 
しな U 
しない 


用紙トレイ逞折の処理方法凶： 


I 標準 


3 


© 用紙トレイ逞折の処理方法を指定します。通常 IS [標準]を逞択してください。 


フォントの設定 (£)... 丨 [ バージョン情報 (P I (] 营準に戻す (©) 


OK ] |キゃンセル ] I ヘルブ | 


6. [メールアドレス]に、通知先のメールアドレスを半角英数字で入力します。 

7. [0 K ] をクリックします。 
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7.6 セキュリティー機能について 


セキュリティー機能の概要 


ここでは、機械管理者を対象に、本機が持っている各種セキュリティー機能とその設定方 
法を説明します。詳しくは、それそれの参照先をご覧ください。 


機能 

説明 

參照先 

通信の暗号化 

本機とネットワーク上のコンピューターの間で通信する場合 
に、通信データを暗号化できます。 

• クライアントコンピューターから本機への HTTP 通信を暗 
号化 

• 本機から外部サーバーへの HTTP 通信を暗号化 （ SSL/TLS 
クライアント） 

• IPSec を使用して暗号化 

r 7.7 暗号化機能を設定 
する」 ( P . 237) 

セキュリティープリント 

第三者に見られたくない文書や機密書類などを出力する場 
合、出カデータを本体内に一時蓄積し、あらためて本体の操 
作パネルでパスワードを入力して出力します。 

補足 

• 八ードディスク（オプション）が必要です。 

「3.5機密文書を印刷す 
る-セキュリティープリ 
ント -j ( P . 70) 

HDD 暗号化 

システム内部 （NV メモリー、八ードディスク（オプション）） 

のデータを暗号化するための設定を行います。 

注記 

• この項目の設定を変更すると、八ードディスクが初期化さ 
れます。 

補足 

• 八ードディスク（オプション）が必要です。 

「[データ暗号化]」 

( P . 1 48) 

HDD 上書き消去 

八ードディスク（オプション）内のデータを上書き消去しま 
す。上書き消去を複数回行うことで、八ードディスクに記録 
されていた情報を確実に消去することができます。 

補足 

• 八ードディスク（オプション）が必要です。 

「[HDD の上書き消去]」 

( P . 1 48) 

IP アドレスによる受信制限 

使用できるコンピューターの IP アドレスを登録して、印刷を 
受け付ける IP アドレスを制限できます。 

「[受付制限 （ IPv 4)] 」 
( P . 1 38) 

または、 

「 IP アドレスによる受信 
制限」 ( P . 228) 

操作パネルのロック 

パスワードによって操作パネルの操作に制限をかけることが 
できます。 

「[操作パネル設定 ] j 
( P .141) 

ユーザー登録による利用制 

本機にユーザー情報を登録することによって 、 CentreWare 

「7.8ユーザー登録によ 

限 

Internet Services へのアクセスや、コンピューターからの 
印刷ができるユーザーを限定できます。 

る利用の制限と集計管理 
機能について」 （ P .245) 

複製管理機能 

ページ全体に日時や番号、複製制限コード（デジタルコー 
ド）を印字することによって、機密文書などの複写を抑止し 
ます。 

補足 

• セキュリティ拡張キット（オプション）および八ードディ 
スク（オプション）が必要です。 

「複製管理機能について」 

( P . 229) 

監査ログ機能 

いつ、誰が、どのような作業を本機で行ったかを記録しま 
す0 

「監査ログ機能について j 
( P . 234) 
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IP アドレスによる受信制限 


本機では、使用できるコンピューターの IP アドレスを登録して、印刷を受け付ける IP ア 
ドレスを制限できます。ここでは 、 CentreWare Internet Services を使用した設定方 
法を説明します。 

補足 

• IPv 4 のネットワーク環境では、操作パネルを使った設定もできます。操作パネルでの設定については、 
「[受付制限（ IPv 4)]」 （ P .138) を参照してください。 


1 . Web ブラウザーを起動し 、 CentreWare Internet Services にアクセスします 0 

補足 

• CentreWare Internet Services へのアクセス方法がわからない場合は、「1.5 CentreWare 
Internet Services でプリンターを設定する」 （ P . 41) を参照してください。 

• 操作中に機械管理者のユーザー名とパスワードを求める画面が表示された場合は、各項目を入力し、 
[0 K ] をクリックします。 


1. [プロパティ]タブをクリックします。 

2. 左側のメニューから[セキュリティー] > [受付 IP アドレス制限]をクリックします。 

3. [アクセス制御- IPv 4] または[アクセス制御- IPv 6] の[受付 IP アドレス制限]に 
チェックを付け、[追加]をクリックします。 


ファイル© g 案® Knftfl feSEAO® ツ-ル CD •ブ¢9 _ 
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受付 ip アドレス / ip アドレスマスク 


受付 IP アドレス制限- IPv6 



[»fi しい B 定5通用 I [元!；: S す] 


® ベ-ジ W 表示され SUE 


•0 ィ W -ネ')卜 


4. 表示された画面で、[受付 IP アドレス]に、 TCP / IP で接続を許可する IP アドレスを 
設定します。 
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5. [ IP アドレスマスク]に、[受付 IP アドレス]で登録した IP アドレスに対するアドレ 
スマスクをプレフイツクス長の形式で設定します。 

IPv 4 での設定を例にすると、[受付 IP アドレス]を129.249 .1 10.23、 [ IP アドレ 
スマスク]を24に設定した場合、印刷を受け付ける IP アドレスは、129.249.110.*(* 
は1〜 254) になります。 
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6. 設定ができたら、[新しい設定を適用]をクリックします。 

7. 本機を再起動する画面が表示されるので、[再起動]をクリックします。 
本機が再起動し、設定した値が反映されます。 


複製管理機能について 


複製管理機能は、ページ全体に日時や文字、背景、隠し文字、デジタル情報を印刷するこ 
とで、文書の複製を抑止したり、コピーの履歴を確認できる機能です。詳しくは、 
CentreWare Internet Services のヘルプを参照してください。 

注記 

• 複製管理機能による文書の複製制限は、常に機能することを保証するものではありません。原稿や設定 
条件によっては、機能が有効に働かない場合があります。詳しくは販売店にお問い合わせください。 

• 複製管理機能を使用または使用できなかったことによって発生した損害については、その責任を負いか 
ねますので、あらかじめご了承ください。 

補足 

• セキュリティ拡張キット（オプション）およびハードディスク（オプション）が必要です。 


複製管理機能には、以下の種類があります。 

. 複雙管理 

あらかじめ本機に登録されているパターンを使用して、原稿に日付や背景を隠し印刷し 
ます。この原稿をコピーすると、桜紙や VOID 紙のように隠し印刷が浮き上がります。 

. ペーパーセキュリティ 

隠し文字のほかに複製制限コード（デジタルコード）を埋め込むことで、出力した原稿 
のコピー/スキャン / FAX 送信を禁止したり、情報漏えい時に作業履歴を追跡したりす 
ることができます。なお、コピー/スキャン/ FAX 送信を禁止するには、対応した機器 
やソフトウエアが必要になります。 

• UUID 印字 

原稿に識別 ID ( UUID ) を印刷することで、この文書の印刷ログを検索できます。 


1 
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複製管理 


ページ全体に日時や背景を隠し印刷します。出力した原稿をコピーすると、隠し印刷した 
文字列や背景が浮き上がります。 

1 . Web ブラウザーを起動し 、 CentreWare Internet Services にアクセスします。 


• CentreWare Internet Services へのアクセス方法がわからない場合は、 「1.5 CentreWare 
Internet Services でプリンターを設定する」 （ P . 41) を参照してください。 

• 操作中に機械管理者のユーザー名とパスワードを求める画面が表示された場合は、各項目を入力し、 
[0 K ] をクリックします。 

2. [プロパティ]タブをクリックします。 

3. 左側のメニューから[セキュリティー] > [複製管理] > [複製管理]をクリックします。 
[複製管理]画面が表示されます。 


複製管理 


|印字する日 tt の形式： 
裔し印 a»i 期 
| 文 大 S3: 


m 

[<8认心卜奴~80> 


印明の色 
印 n の灞度： 

文宇/*■コントラスト： 

クラィ7ンI■プ y ント： 


1_ _ 


4. 各項目を設定します。 
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設定項目 

説明 

印刷する日付の形式 

印刷日時の印字パターンを設定します。ここで設定した値は、複製管理 
機能全体で共通になります。 

• [20 yy / mm / dd ] 

• [ dd / mm /20 yy ] 

• [ mm / dd /20 yy ] 

• [20 yy 年 / mm 月 dd 日] 

隠し印刷初期値 

文字の埋め込み方を設定します。 

• [浮き出し] 

背景に隠された文字列が浮き出して印字されます。文字列の部分は、 
[背景パターン]で設定したパターンで印字されます。 

• [白抜き] 

背景に隠された文字列が白抜きされて印字されます。白抜きされた文 
字以外の背景には、[背景パターン]で設定したパターンが印字され 
ます。 

文字列の大きさ 

複製管理で印字される文字の大きさを、24〜80ポイントの範囲で1 
ポイント刻みで設定できます。 
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設定項目 

説明 

背景パターン 

複製管理機能の隠し印刷に使用する背景パターンを設定します。 

• [ウェーブ]/ [サークル]/ [ストライプ]/ [チェーン]/ [ビーム] 

/ [ひし形]/ [ひまわり]/ [扇] 

印刷の色 

複製管理で印字される文字の色を設定します。 

•[黒]/ [マゼンタ]/ [シアン] 

印刷の濃度 

複製管理で印刷される文字の濃度を設定します。 

• [うすい]/ [ふつう]/ [濃い] 

文字/背景コントラスト 

複製管理で印字される文字/背景のコントラストを設定します。コント 
ラスト1〜9の9種類から選択します。 


補足 

• 文字/背景のコントラストは、[隠し印刷サンプルリスト]を印刷し 
て確認してから、設定してください。 

クライアントプリント 

クライアント側のコンピューターから印刷したときに、強制的に複製管 
理を印字するかどうかを設定します。 

• [しない] 

• [する] 


5. 各項目の設定ができたら、[新しい設定を適用]をクリックします。 

ペーパーセキュリティ 


注記 

• IPv 6 ネットワークを使用して印刷した場合、ペーパーセキュリティは正しく動作しません。 


ページ全体に日時や番号のほかに複製制限コード（デジタルコード）を隠し印刷します。 
この文書はコピー禁止文書になり、ペーパーセキュリティ対応機器からコピー/スキヤン 
/ FAX 送信などのジョブを実行しようとすると強制的に中止されます。また、情報漏えい 
の際には、専用のアプリケーションを使用することで、いつ、どこで、誰が出力したのか 
を追跡できます。 

補足 

• 文字列の隠し印刷については、「複製管理」 （ P . 230) を参照してください。 

• デジタルコードの解析には、富士ゼロックス株式会社製アプリケーション 「PaperSecurity Analyzer 」 
(別売）が必要です。詳細は販売店までお問い合わせください。 


1 . Web ブラウザーを起動し 、 CentreWare Internet Services にアクセスします 0 

補足 

• CentreWare Internet Services への アクセス方法がわからない場合は、「1.5 CentreWare 
Internet Services でプリンターを設定する」 （ P . 41) を参照してください。 

• 操作中に機械管理者のユーザー名とパスワードを求める画面が表示された場合は、各項目を入力し、 
[ OK ] をクリックします。 

2. [プロパティ]タブをクリックします。 
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3. 左側のメニューから[セキュリティー] > [複製管理] > [ペーパーセキュリティ] 
をクリックします。 

[ペーパーセキュリティ]画面が表示されます。 


El&fS 製音理 



ジ s プ表示の制限 




ペーパーセキュリティ 



|クライ7ントプリント： 
|レポ-卜/リスト： 


文字列 M 期值： 

印 a の色： 

|文宇/背 g コントラスト： 


I® ベ-卵表； s?n*u： 


I • 紅 - JI 

r ^ r^i 


»斤しい設定5通用 ] 匚元 K 戻す] 


4. 各項目を設定します。 
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設定項目 

説明 

解析パスワード 

文書の追跡情報を解析するときのパスワードを、4〜12文字で設定し 
ます。 


補足 

• 本機では追跡情報の解析はできません。富士ゼロックス株式会社製ア 
プリケーシヨン 「PaperSecurity Analyzer 」 （別売）が必要です 0 
詳細は、販売店までお問い合わせください。 

ューザー定義文字列 

追跡情報として埋め込む隠し文字の文字列を、32文字以内で設定しま 
す0 

クライアントプリント 

クライアント側のコンピューターから印刷したときに、強制的に隠し文 
字列を印字するかどうかを設定します。 

• [しない] 

• [する] 

レポート/リスト 

レポート/リストを印刷したときに、強制的に隠し文字列を印字するか 
どうかを設定します。 

• [しない] 

• [する] 

複製制限コード 

ペーパーセキュリティーのジョブ実行禁止の指定をするかしないかを 
設定します。[埋め込む]に設定すると、デジタルコードが埋め込まれ 
ます。 

• [埋め込まない] 

• [埋め込む] 
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設定項目 

説明 

文字列初期値 

隠し文字列の印字で埋め込む文字列を設定します。 

• [なし] 

• [禁複写] 

• [コピー] 

• [複写] 

• [文字列登録] 


補足 

• 任意の文字列を登録する場合は、[文字列登録]をクリックして表示 
される画面で文字列を入力し、[新しい設定を適用]をクリックして 
ください。 

背景パターン 

隠し印刷に使用する背景パターンを設定します。 

• [ウェーブ]/ [サークル]/ [ストライプ]/ [チェーン]/ 

[ビーム]/ [ひし形]/ [ひまわり]/ [扇] 

印刷の色 

複製管理で印字される文字の色を設定します。 

•[黒]/ [マゼンタ] 

文字/背景コントラスト 

複製管理で印字される文字/背景のコントラストを設定します。コント 
ラスト1〜9の9種類から選択します。 


補足 

• 文字/背景のコントラストは、[ペーパーセキュリティーサンプルリ 
スト]を印刷して確認してから、設定してください。 


5. 各項目の設定ができたら、[新しい設定を適用]をクリックします。 


UUID 印字 


印刷ジョブこ'とに識別 ID ( UUID ) をページに印刷します。専用のアプリケーションを使 
用することで、印字された UUID を検索キーとして印刷ジョブのログを検索できます。 

補足 

• 文字列の隠し印刷については、「複製管理 j ( P . 230) を参照してください。 

• UUID の解析には、専用のアプリケーションが必要です。詳細は販売店までお問い合わせください。 

1 . Web ブラウザーを起動し 、 CentreWare Internet Services にアクセスします 0 
補足 

• CentreWare Internet Services への アクセス方法がわからない場合は、「1.5 CentreWare 
Internet Services でプリンターを設定する」 （ P . 41) を参照してください。 

• 操作中に機械管理者のユーザー名とパスワードを求める画面が表示された場合は、各項目を入力し、 
[ OK ] をクリックします。 

2. [プロパティ]タブをクリックします。 
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3. 左側のメニューから[セキュリティー] > [複製管理]> [ ULMD ] をクリックします。 
[ UUID ] 画面が表示されます。 


B 回® _ 
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4. 各項目を設定します。 


設定項目 

説明 

UUID 印字 

UUID 印字をするかしないかを設定します。 

• [しない] 

• [する] 

印字位置 

UUID の印字位置を設定します。 

• [左上]/ [中央上]/ [右上]/ [左下]/ [中央下]/ [右下] 

印字位置の微調整（縦方向） 

UUID 印字位置を縦方向に〇〜1 00 mm の間で微調整します。 

印字位置の微調整（横方向） 

UUID 印字位置を横方向に〇〜 200 mm の間で微調整します。 


補足 

• 微調整値は、用紙の端を 0 mm として値を大きくすると用紙中央方向 
に移動します。ただし、印字位置で[中央上]または[中央下]を選 
択した場合、よこ方向の調整値は用紙の中央を 100 mm としていま 
す。印字位置で[中央上]または[中央下]を選択する場合は、微調 
整値をいったん 100 mm に設定してから調整してください。 

うら面の印字位置 

うら面の UUID 印字位置を設定します。 

• [おもて面と同じ] 

• [おもて面と対称] 


5. 各項目の設定ができたら、[新しい設定を適用]をクリックします。 


監査ログ機能について 


監査ログ機能は、いつ、誰が、どのような作業を本機で行ったのかを確認することができ 
る機能です。この機能を使用すると、本体の不正使用や不正使用の試みを監視できます。 

注記 

• 監査ログ機能を使用または使用できなかったことによって発生した損害については、その責任を負いか 
ねますので、あらかじめご了承ください。 

補足 

• 最大50件までログを保存します。八ードディスク（オプション）を取り付けると、最大15,000件ま 
でログを保存します。最大保存数を超えると、古いログから自動的に削除されます。 

• 監査ログを取り出すには、 HTTPS を設定しておく必要があります。設定方法については、 「 HTTP 通 
信の暗号化設定」 （ P . 238) または 、 CentreWare Internet Services のヘルプを参照してください 0 
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監査ログ機能を使用するためには、事前に機能を有効にする必要があります。 

1 .Web ブラウザーを起動し、 CentreWare Internet Services にアクセスします。 


• CentreWare Internet Services へのアクセス方法がわからない場合は、 「1.5 CentreWare Internet 
Services でプリンターを設定する j (P. 41) を参照してください。 

• 操作中に機械管理者のユーザー名とパスワードを求める画面が表示された場合は、各項目を入力し 
[0 K ] をクリックします。 

2. [フロパティ]タブをクリックします。 

3. 左側のメニューから[セキュリティー] > [監査ログ]をクリックします。 

[監査ログ]画面が表示されます。 


監査ログ 


SS ログの Btb: 幼 

ms ： 本体!::するためには、鑿查ロヴ*有 tt にす?)*面 jfey ます • 


W しい K 定4_通用 I I | 


IS 查ロヴ*取り出すには HTTPS を》定す4必*が® y ます • 




€1 

1» イ;ネゥト 


4. [監査ログを有効にする]の[監査ログの起動]にチェックをつけ、[新しい設定を適 
用]をクリックします。 


監査ログ 


SS ログの叼有功 
\* S -. 本体にするためには、鳖查ロヴ*有 tt にす?)**ます* 
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|>ノンク先 
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監査ログ機能を有効にする 
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監査ログを取り出す 


監査ロクデータはテキストデータ ( auditfile . txt ) として取り出すことができます。 

1 .Web ブラウザーを起動し、 CentreWare Internet Services にアクセスします。 


• CentreWare Internet Services へのアクセス方法がわからない場合は、 「1.5 CentreWare Internet 
Services でプリンターを設定する j ( P . 41) を参照してください。 

• 操作中に機械管理者のユーザー名とパスワードを求める画面が表示された場合は、各項目を入力し 
[0 K ] をクリックします。 

2. [フロパティ]タブをクリックします。 

3. 左側のメニューから[セキュリティー] > [監査ログ]をクリックします。 

[監査ログ]画面が表示されます。 

4. [監査ログの取り出し]の[リンク先]をクリックします。 


監査ログ 


SSQ ヴの Btb: 叼有効 

MS： 本するためには、鳖查ロヴ*有 tt にす?>«面》*ります • 


断しい K 定 S « 用 I I 私 | 




e 查ロヴを® y 出すには httpssr 定する必》坊》リます • 


5. [ファイルのダウンロード]画面が表示されるので、[保存]をクリックし、監査ログ 
データ ( auditfile . txt ) を保存します。 


6. 監査ログデータを確認します。 
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7.7 暗号化機能を設定する 


暗号化機能について 


本機では、ネットワーク上にあるほかのコンピューターと通信する場合に、通信データを 
暗号化できます。 

■ クライアントから本機への HTTP 通信を暗号化する （ SSL / TLS サー 
バ一 ） 

本機の SSL/TLS 通信機能を有効にすることで、本機とネットワーク上のコンピューター 
間での HTTP 通信を暗号化できます。 

本機の HTTP サーバーを利用するポートには、 SOAP ポート、インターネットサービス 
( HTTP ) ポート、 IPP ポートがあります。 

クライアントから本機への HTTP 通信の暗号化には、 SSL/TLS フロトコルを使用しま 
す。 

SSL/TLS サーバーで利用する SSL/TLS サーバー証明書は、作成済みの証明書を使用す 
るか、 CentreWare Internet Services を使用して作成します。 

補足 

• 作成済みの証明書を使用する場合は 、 CentreWare Internet Services を使って証明書をインポート 
してください。詳しくは 、 CentreWare Internet Services のヘルプを参照してください。 

• HTTP の通信を暗号化すると、 IPP ポートで印刷するときに通信データを暗号化 ( SSL 暗号化通信） 

• 発行した証明書の有効期限は1年です。 

■ 本機から外部サーバーへの HTTP の通信を暗号化する ( SSL / TLS クラ 
イアント） 

外部サーバーと本機との HTTP 通信の暗号化には、 SSL/TLS プロトコルを使用します。 

通常、証明書を設定する必要はありませんが、外部のサーバーが SSL クライアント認証 
を要求する設定の場合には、 CentreWare Internet Services を使用して、本機に作成 
済みの SSL/TLS クライアント証明書をインポートし、設定する必要があります。 

また、サーバー証明書の検証を有効にして外部サーバーの検証を行う場合には、外部サー 
バーの SSL/TLS サーバー証明書を検証するために、そのルート証明書を CentreWare 
Internet Services から本機に登録する必要があります。 

補足 

- CentreWare Internet Services を使って作成済みの証明書をインポートする方法については、 
CentreWare Internet Services のヘルプを参照してください。 

■ IPSec を使用し暗号化する 

IPSec を使用して本機と暗号化通信ができます。 

また、本機では、 IKE 認証方式を事前共有鍵、またはデジタル署名から選択できます。デ 
ジタル署名を選択する場合は、本機に IPSec 用証明書が必要です。 

CentreWare Internet Services を使用して、作成済みの IPSec 用証明書をインポート 
します。 


補足 

- IPSec 用証明書としてインポートする証明書に V 3 拡張 （ KeyUsage ) がある場合には、デジタル署名 
のビットがオンに設定されている必要があります。 
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HTTP 通信の暗号化設定 _ 

ここでは、 HTTP の通信を暗号化するための設定について説明します。 


本機側の設定 _ 

本機に証明書を設定します。 

ここでは、 CentreWare Internet Services で自己証明書 (SSL サーバー用）を作成 
し、 SSL/TLS 通信を有効にする手順を説明します 0 各項目の詳細は、 CentreWare 
Internet Services のヘルプを参照してください 0 

補足 

• CentreWare Internet Services で、作成済みの証明書をインポートして使用することもできます 0 
作成済みの証明書のインポートについては 、 CentreWare Internet Services のヘルプを参照してく 
ださい。 

注記 

• 本体で生成した自己証明書、または証明書の文字コードが UTF -8 で記載された証明書を使って SSL 通 
信を行う場合、以下の現象が発生します。 

• Windows 98 SE 以前の OS 環境で Internet Explorer を利用すると証明書の発行者/発行先が正 
しく表示されません。 

• MacOS X 1 0.2 の OS 環境で Internet Explorer を利用すると SSL で接続できません。 

これは、証明書の文字コード （ UTF -8) を OS が認識できないためです。上記 OS 環境でご利用の場合 
は 、 Netscape 7を使用してください。 

1 . Web ブラウザーを起動し、 CentreWare Internet Services にアクセスします 0 
補足 

• CentreWare Internet Services へのアクセス方法がわからない場合は、「1.5 CentreWare 
Internet Services でプリンターを設定する」 （ P . 41) を参照してください。 

• 操作中に機械管理者のユーザー名とパスワードを求める画面が表示された場合は、各項目を入力し、 
[ OK ] をクリックしてください。 

2. [プロパティ]タブをクリックします。 

3. 左側のメニューから[セキュリティー] > [証明書の設定]をクリックします。 
[証明書の設定]画面が表示されます。 



4. 証明書を作成します。[自己証明書の作成]をクリックします。 
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5. 表示された画面で、[公開キーのサイズ]と[発行者]を設定し、[新しい設定を適用] 
をクリックします。 


設定内容を適用しないで、表示を元に戻す場合は、[元に戻す]をクリックします。 


証明書の設定 

I 公 ■+-© サイズ： 


]ぺ-5滕示され* U6 


6. 設定が更新されたら、 Web ブラウザーの再読み込みを実行します。 

7. 左側のメニューから[セキュリティー]> [ SSL / TLS 設定]をクリックします。 

8. [HTTP - SSL / TLS 通信]の[有効]にチェックを付け、[新しい設定を適用]をク 
リックします。 



1«手サ- 


- ssimsam： 日有幼 

-SSl/TLSil(t>K-|-#«： 1443 ](|~6S53S> 

- SSl/TlSii(»: 日有効 

_ の b 明#の 》n: 


通用 


9. 本機を再起動する画面が表示されるので、[再起動]をクリックします。 
本機が再起動し、設定した値が反映されます。 


CentreWare Internet Services を起動すると、[プロパティ]の[セキュリティー]の下に[証明書 
管理]が表示されます。[証明書管理]では、証明書の情報の確認や選択、証明書のエクスポート、削 
除などをすることができます。 
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通信を暗号化した場合の CentreWare Internet Services へのアクセス 
方法 _ 

HTTP の通信を暗号化した場合 、 CentreWare Internet Services にアクセスするには、 
ブラウザーのアドレス欄に、 「 http 」 ではなく 「 https 」 から始まるアドレスを入力します。 

• IP アドレスの入力例 
https ://192.168- l .100/ 

• インターネットアドレスの入力例 
https :// xxx . yyyy . zz . vvv / 

IPP ポートで通信データを暗号化して印刷するための設定 _ 

HTTP の通信を暗号化すると、 IPP ポートで印刷するときに、通信データを暗号化できま 
す。 

プリンター側の設定で、 IPP ポートが[起動]に設定されていない場合（初期値：[停止]) 
は、「1.4使用するポートを起動する」 （ P . 40) を参照して起動してください。 

次に、コンピューターにプリンタードライバーをインストールし、出カポートを IPP ポー 
卜に設定します。 

以下に 、 Windows XP の例で、プリンタードライバーをインス!ルする手順を説明し 
ます。 

補足 

-インストール手順についての詳細は、プリンターソフトウェア CD - ROM 内の『マニュアル （ HTML)ji 
を参照してください。 

1. [スタート]メニューから、[プリンタと FAX ] を選択します。 

2. [プリンタのタスク]の[プリンタのインス!ル]を選択します。 

3. [次へ]をクリックします。 

4. [ネットワークプリンタ、またはほかのコンピューターに接続されているプリンタ]を 
選択し、[次へ]をクリックします。 

5. [インターネットまたは自宅/会社のネットワーク上のプリンタに接続する]を選択 
し、 [ URL ] に次の URL を入力して[次へ]をクリックします。 

「 https :/ パお使いの機種の IP アドレス )/ ipp/j 



6. [ディスク使用]をクリックします。 

7. 表示された画面で （ CD - ROM のドライブ名）：プリンタードライバーが格納されてい 
るフォルダー名を入力し、 [ OK ] をクリックします。 

8. 本プリンターのドライバーを選択して、 [ OK ] をクリックします。 
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9. 通常使うプリンターに設定する場合は[はい]を、設定しない場合は[いいえ]を選 
択して、[次へ]をクリックします。 

10. [完了]をクリックします。 

IPSec を使用して暗号化するための設定 _ 

ここでは、 IPSec を使用して暗号化するための設定について説明します。 

補足 

-この機能は 、 Windows Vista でのみ使用できます。 

コンピューター側の設定 _ 

Windows Vista で IPSec の設定をします。詳しくは 、 Windows Vista のヘルプを参照 
してください。 

本機側の設定 


CentreWare Internet Services で IPSec の設定をします。 

本機では 、 IKE S 忍証方式を事前共有鍵、またはデジタル署名から選択できます。デジタル 
署名を選択する場合は、本体の証明書が必要ですので、まず、 「 HTTP 通信の暗号化設定」 
( P . 238) を参照して証明書を設定してから、 IPSec の設定をしてください。 

事前共有鍵を選択する場合は、事前に事前共有鍵の発行が必要ですので、機械管理者にお 
問い合わせください。その後、 IPSec の設定をしてください。 

■ 証明書の設定 

CentreWare Internet Services で HTTP の通信を暗号化する設定を行ってから、作成 
済みの証明書を本機にインポートして、 IPSec 用証明書として設定します。 

補足 

• HTTP の通信を暗号化する方法については、 「 HTTP 通信の暗号化設定」 （ P . 238) を参照してください。 

• CentreWare Internet Services の項目の詳細については 、 CentreWare Internet Services のへ 
ルプを参照してください。 


1 . Web ブラウザーを起動し 、 CentreWare Internet Services にアクセスします 0 
補足 

• CentreWare Internet Services へのアクセス方法がわからない場合は、「1.5 CentreWare 
Internet Services でプリンターを設定する」 （ P . 41) を参照してください。 

• 操作中に機械管理者のユーザー名とパスワードを求める画面が表示された場合は、各項目を入力し、 
[ OK ] をクリックしてください。 

2. [プロパティ]タブをクリックします。 
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3. 左側のメニューから[セキュリティー] > [証明書の設定]をクリックします。 
[証明書の設定]画面が表示されます。 


証明軎の設定 


1 パスワ ~F の確 E: 


ヨ 

~~I I •照 ...I 


Iイン*-卜I 



PW 


©戻 5 - © ， a 3 

アドレス©」 https //! 92.16 ai . 100 


€> 0，焱 m - Uf ^ 


Internet Services 


Q-l 

申翻ネットヮ-ク K 定 
由〇サ_ピス B 定 
集叶肢定 
:キュ1»ティ- 


l & tz キュ 

Sli^ 


外部 1211 tt - パー19定 


! SlifilLs 

lj|SSUTLSISg 
田.〇碓製*理 

ジ s プ表示の * iiB 


.Ml 


jtfWgit #1818(7) IS J 


ペー; w 表示? n*ut 



証明害の設定 


ip 月番のインポート _ 


刍》イン5-ネット 


4. [証明書のインポート]をクリックします。 

5. 表示された画面で、[パスワード]とインポートする証明書のファイル名を指定して、 
[インポート]をクリックします。 
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6. Web ブラウザーの再読み込みを実行します。 

7. 左側のメニューから[セキュリティー] > [証明書管理]をクリックします。 
[証明書管理]画面が表示されます。 


Internet Services 
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8. [カテゴリー]を[本体]、[証明書の目的]を [IP Sec ] に設定し、[一覧の表示]を 
クリックします。 



9. 設定する証明書にチェックを付け、[証明書の表示]をクリックします。 

10. [証明書の選択]をクリックします 

11. 本機を再起動する画面が表示されるので、[再起動]をクリックします。 

本機が再起動し、設定した値が反映されます。 

これで、 IPSec 用の証明書が設定されました。続けて、 IPSec の設定をします。次項 
の手順3に進んでください。 

_ IPSec の設定 

CentreWare Internet Services で IPSec の設定をします 0 
補足 

• CentreWare Internet Services の項目の詳細については 、 CentreWare Internet Services のへ 
ルプを参照してください。 

1 . Web ブラウザーを起動し、 CentreWare Internet Services にアクセスします 0 
補足 

• CetreWare Internet Services への アクセス方法がわからない場合は、「1.5 CentreWare Internet 
Services でプリンターを設定する」 （ P . 41 ) を参照してください。 

• 操作中に機械管理者のユーザー名とパスワードを求める画面が表示された場合は、各項目を入力し、 
[ OK ] をクリックしてください。 

2. [プロパティ]タブをクリックします。 
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3. 左側のメニューから、[セキュリティー]〉 [ IPSec ] をクリックします。 
[ IPSec ] 画面が表示されます。 
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4. [プロトコル]の[有効]にチェックを付けます。 

5. [IKE 認証方式]で[事前共有鍵]、または[デジタル署名]を選択します。 

6. [IKE 認証方式]を[事前共有鍵]に設定した場合は、[共有鍵]と[共有鍵の照合] 
に、 IPsec 通信の共通鍵を入力します。 


7. [IKE SA のライフタイム](分単位）を5〜28800の数値で入力します。 

8. [IPSec SA のライフタイム](秒単位）を300〜172800の数値で入力します。 

補足 

• [IKE SA のライフタイム]以下の時間になるように入力します。 


9. [DH グルーフ]で [ G 1] または [ G 2] を選択します。 

10. [ PFS ] で、[有効]にチェックを付けると、 PFS 機能を起動できます。 

11. [相手アドレスの指定 [ IPv 4]] または[相手アドレスの指定 [ IPv 6]] に、通信する 
相手先の IP アドレスを入力します。 

12. [IPSec 未対応機器との通信 j で、 IPSec 未対応機器と通信するかどうかを選択します。 

13. 各項目の設定ができたら、[新しい設定を適用]をクリックします。 

補足 

• 設定内容を適用しないで、表示を元に戻す場合は、[元に戻す]をクリックします。 

14. 本機を再起動する画面が表示されるので、[再起動]をクリックします。 

本機が再起動し、設定した値が反映されます。 
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7.8 ユーザー登録による利用の制限と集計管理 

機能について 


本機には、あらかじめ登録しておいたユーザー情報を使って、利用できる機能に制限をか 
ける認証機能と、その認証機能を元にして、各機能の利用状況を管理する集計管理機能が 
あります。 

ここでは、機械管理者を対象に、認証/集計管理機能の概要と、使用する場合に必要な設 
定について説明します。 

認証/集計管理機能の概要_ 


制限される機能 


認証/集計管理機能を利用することによって制限される機能は、次のとおりです。 


■ CentreWare Internet Services への アクセス 

Web ブラウザーを使って本機にアクセスするときに、認証画面が表示され、ユーザー ID 
やパスワードなどの入力が必要になります。本機に登録されているユーザー、または機械 
管理者以外は 、 CentreWare Internet Services を使用できません。 

■ コンピューターからの印刷 

ジョブの種類によって、次のように印刷が制限されます。 


ジョブの種類 

制限される機能 

本機用プリンタードライバー 
を使用した印刷 

プリンタードライノ V —で、ユーザー ID やパスワードなどの認証情報 
を設定する必要があります。本機に送信されたジョブのうち、認証 
情報が本機に登録された内容と一致する場合だけ、印刷できます。 
また、本機でカラー印刷が禁止されている場合は白黒印刷しかでき 
ません。プリント上限ページ数が設定されている場合は、使用量が 
制限に達すると、以降の印刷はできません。 

本機用プリンタードライバー 
を使用しない場合（メールプ 
リントなど） 

本機で、[ユーザー指定なしの印刷の許可]の[有効]にチェック 
を付けた場合だけ、印刷できます。初期値はチェックは付いていま 
せん。 
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集計機能 


認証/集計管理機能を利用すると、[プリンター集計レポート]に代わって、[プリンター 
集計管理レポート]が出力されます。 

ユーザー別に、今まで印刷した白黒累積ページ数、カラー累積ページ数、印刷に使用した 
用紙の累積枚数が確認できます。 

また、本レポートは、データを初期化した時点からのカウントになります。 

参照 

-印刷方法：「レポート/リストを印刷する j ( P . 219) 

-データの初期化：「[プリンター集計レポート]のデータを初期化する」 （ P .222) 
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ページ：1 (S 終> 

KeporlAist 

K0 


0 

0 

0 0 

0 0 


思合 W 


0 

0 0 



認証/集計管理機能を使用するための設定 


集計管理の運用の設定 


認証/集計管理機能を有効にするには、操作パネルの[機械管理者メニュー] > [システ 
ム設定]で、[集計管理の運用]を[する]に設定します。 


本機へのユーザー情報の登録 


操作パネルで[集計管理の運用]を[する]に設定すると 、 CentreWare Internet Services 
で、利用ユーザーを登録できるようになります。 

補足 

• 各項目の詳細は 、 CentreWare Internet Services のヘルプを参照してください。 

1 . Web ブラウザーを起動し 、 CentreWare Internet Services にアクセスします 0 
補足 

• CentreWare Internet Services へのアクセス方法がわからない場合は、「1.5 CentreWare 
Internet Services でプリンターを設定する」 （ P . 41) を参照してください。 

• 操作中に機械管理者のユーザー名とパスワードを求める画面が表示された場合は、各項目を入力し、 
[0 K ] をクリックしてください。 

2. [プロパティ]タブをクリックします。 
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3. 左側のメニューから[セキュリティー] > [認証管理]をクリックします。 
[認証管理 >1/2] 画面が表示されます。 



4. ユーザー名や暗証番号がないジョブに対して、印刷を許可する場合は、[ユーザー指 
定なし印刷の許可]の[有効]にチェックを付けます。 

5. [次へ]をクリックします。 

[認証管理 >2/2] 画面が表示されます。 



6. [ユーザー登録番号]を設定し、[編集]をクリックします。 
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7. 表示された画面で各項目を設定し、[新しい設定を適用]をクリックします。 



補足 

-ここで設定したユーザー ID やパスワードは、プリンタードライバーでも使用します。 

• 設定内容を適用しないで、表示を元に戻す場合は、[元に戻す]をクリックします。 

8. 複数のユーザーを登録する場合は、手順5〜7を繰り返します。 

プリンタードライバーのプロパティでの設定（コンピューター側） 

プリンタードライバーのプロパティで以下の設定をします。このユーザー ID とパスワー 
ドが本機に登録されている認証情報と一致しないと印刷できません。ここでは 、 Windows 
XP を例に説明します。 

補足 

-プリンタードライバーの各項目についての詳細は、プリンタードライバーのヘルプを参照してくださ 
い。 

1. [スタート]メニューから、[プリンタと FAX ] を選択します。 

2. 本機のプリンターアイコンを選択し、[ファイル]メニューから[フロパティ]をク 
リックします。 

3. [初期設定]タブで[認証情報の設定]をクリックします。 
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4. [認証情報の設定]ダイアログボックスで各項目を設定し、 [0 K ] をクリックします。 
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7.9 階調を補正する 


印刷画質の色階調がずれた場合に、簡易的に階調を補正できます。 

補正することによって、本機の印刷画質を一定の品質に保てます。 

補正は、階調補正チヤートを印刷して、本機に付属の「階調補正用色見本」と濃度を比較 
して濃度設定値を求め、本機に設定値を入力して行います。 

C (シアン ）、 M (マゼンタ ）、 Y (イエロー)、 K (ブラック）各色の低濃度 （ Low ) /中濃度 
( Mid ) /高濃度 （ High ) を調整できます。 

階調補正をしたあと、濃度設定値を初期値（工場出荷時の値）に戻すときは、すべての値 
を [0] に設定してください。 [0] にすると印刷時に階調補正は働きません。 

補足 

• 階調補正をしてもたびたび色階調がずれる場合は、お買い求めの販売店、またはサービス窓口にお問い 
合わせくたさい。 

• 濃度設定値を工場出荷時の値（すべて [0]) にしても、設置時の画質に戻るということではありませ 
ん。お使いの期間が長くなると、プリンターの経時変化、環境変化、印刷枚数などの影響によって、設 
置時の画質とは異なります。 


階調補正操作の流れ 


階調補正操作の流れは、次のとおりです。 


• 準備•用意するもの' 
• 本機に付属の階調補 ■ 
正用色見本 • 

• 手差しトレイに A 4 サ： 
イズの用紙をたて置： 


操作パネルでの操作 


(CentreWare Internet Services を利用） 


階調補正チャート 
(解像度優先/階調 
優先）の印刷 



Web ブラウザーで\ 
濃度設定値の入力 


[新しい設定を適用する] 
を押す 


• きにセツトしておく •参照： 

、 . ’ 「階調補正チャート 

参照： を印刷する」 

「手差しトレイに用紙 
をセツトする」 （ P _ 96) 


参照： 

「濃度設定値を決める」 
( P . 252) 


参照： 

CentreWare 
Internet Services 
のヘルプ 


ネットワークが 


使用できない 


操作パネルでの 
濃度設定値の入力 


参照： 

「濃度設定値を入力する」 ( P . 255) 
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階調補正を実行する 


階調補正チャートを印刷する 


階調補正チャートには、解像度優先と階調優先の2種類があります。 

解像度優先は、テキストのように精細度を重視する部分に対する補正をするためのシート 
です。階調優先は、グラデーションなどを含むグラフィックスや、写真イメージのように 
階調の滑らかさに対する補正をするためのシートです。 

階調補正チヤートは、手差しトレイを使用して A 4 □の用紙に印刷します。 


1. 操作パネルの〈メニュー〉ボタンを押して、 
メニュー画面を表示します。 


2. [機械管理者メニュー]が表示されるまで、 
〈▼〉ボタンを押します。 


3. <►> または 〈0 K > ボタンで選択します。 

[ネットワーク/ポート設定]が表示されま 
す。 


4. [画質補正]が表示されるまで、〈▼〉ボタ 
ンを押します。 


5. <►> または 〈0 K > ポタンで選択します。 

[階調補正]が表示されます。 


6. <▲> または〈▼〉ボタンを押して、印刷 

したいチヤート（[解像度]または[階 
調])を選択します。（例：[解像度]) 


7. <►> または 〈0 K > ボタンで選択します。 

[階調補正チヤート]が表示されます。 


8. <0 K > ボタンで決定します。 

右のような画面が表示されます。 


9. 手差しトレイに A 4 サイズをたて置きに 
セツトしたら、 <0 K > ボタンで印刷します。 
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濃度設定値を決める 


濃度設定値は、印刷した[階調補正チャート]と、本機に付属の「階調補正用色見本」の 
濃度を比較して求めます。 

階調補正チャートの補正パッチとそれそれの中間から、色見本の濃度に近いものを探しま 
す。設定範囲は、 -6 〜+6の13段階です。 

階調補正用色見本に記載されている手順も合わせてこ'らんください。 

補足 

• 工場出荷時の濃度設定値はすべて [0] です。 

1. 印刷した階調補正チヤートを、補正する色の上下のガイド（点線）に沿って山折りに 
します。 



2. チヤートの補正する濃度を、色見本の同じ濃度の場所に合わせます。 

(例：低濃度 （ L )。 低濃度 （ L ) の補正をする場合は、 Low と Low を合わせます。) 
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3. チヤートのレ]印を起点にチヤートを上下にずらして、色見本との誤差を目盛りか 
ら読み取ります。 

注記 

• マイナス （-) とプラス （+) の方向に注意して読み取ってください。 


階調補正用色見本の濃度が 
この間に近い場合は、「-5」 


この間に近い場合は、「-3」 


この間に近い場合は、「-1」 


この間に近い場合は、「+1」 


この間に近い場合は、「+3」 


この間に近い場合は、「+5」 


階調補正チヤート測定部 

階調補正用色見本の濃度が 
この濃度に近い場合は、「 _ 6」 



^ この;辰/^ I こ; ifi し、_「 _ 4」 


この濃度に近い場合は、 「-2 j 


この濃度に近い場合は、「〇」 


この濃度に近い場合は、「+2」 


この濃度に近い場合は、 r +4 j 


この濃度に近い場合は、「+6」 



►- 〇 


階調補正 
用色見本 


A 



左記の場合、階調補正用色見本に近い階調 
補正チヤートの濃度は、中心位置からマイ 
ナス方向に2番めの 「 A 」 の濃度となり、誤 
差は 「-2 j です。 



4. 該当する[誤差]ボックスに、誤差を記入します。 

5. 同じ色の、ほかの2つの濃度も、同様に誤差を読み取ります。 

6. 同様に CMYK の残りの色に対して手順1〜5を繰り返して、誤差を読み取ります。 
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7. すべての色の濃度誤差を記入したら、チヤートの左側にある[設定値計算表]の 
[誤差]の該当する箇所に書き写します。（例：シアン） 


.：K 


プロセス 

グレー 


ColorMultiWriter 9300 C 折る ： c 折る ： M 折る： 

階調補正チャート _ _ 

階調優先 屢屢 -I 

XXXX/XX/X 

[階調補正用色見本] 


[階調補正用色見本]と比較して Low -rSn .rn .rn 

補正を行って下さい。 _ # W _ _ & _ C 

設定値計算表 / _______ 

ft i + i 



8. 計算表の式に従って設定値を求め、[設定値]に記入します。 
補足 

• [現在値]には、前回の補正時に入力した値が表示されます。 
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濃度設定値を入力する _ 

[階調補正チヤート]の設定値計算表の[設定値]に記入した濃度設定値を、 Web ブラウ 
ザー上の CerrtreWare Internet Services 、 または操作パネルで、本機に設定します。 

補足 

• CentreWare Internet Services では、[プロパティ]〉[—般設定]〉[階調補正]で濃度設定値を 
入力できます。この場合の設定方法については 、 CentreWare Internet Services のヘルプを参照し 
てください。 


ここでは、シアンの高濃度を「-2」に設定する例で説明します。 

1. 操作パネルの〈メニュー〉ボタンを押して、 

メニュー画面を表示します。 


2. [機械管理者メニュー]が表示されるまで、 
〈▼〉ボタンを押します。 


3. <►> または 〈0 K > ポタンで選択します。 

[ネットワーク/ポート設定]が表示されま 
す。 


4. [画質補正]が表示されるまで、〈▼〉ボタ 
ンを押します。 


5. <►> または 〈0 K > ポタンで選択します。 

[階調補正]が表示されます。 


6. <▲> または〈▼〉ボタンを押して、印刷 

したいチヤート（[解像度]または[階 
調])を選択します。（例：[解像度]) 


7. <►> または 〈0 K > ボタンで選択します。 

[階調補正チャート]が表示されます。 


8. 〈▼〉ボタンを押して、[補正セツト]を表 

不します。 


9. <►> または <0 K > ボタンで選択します。 

[シアン （ C )] が表示されます。 

ここでは、シアンの濃度を補正しますので、 
このまま次の手順に進んでください。 


10. <►> または < OK > ポタンを押します。 
補正値を入力する画面が表示されます。 



7.9 階調を補正する 255 













11.<►〉 ボタンでフイールド （L :低濃度/ 

M :中濃度 / H :高濃度）を移動しながら、 
〈▲〉〈▼〉ボタンで補正値を入力します。 
(例： H =-2) 

補足 

• 補正値は、 -6 〜6の範囲で選択できます。 


12. 補正値を入力したら、 〈0 K 〉 ボタンで決定 
します。 

13. ほかのカラー濃度も補正する場合は、手順 
9の画面が表示されるまで〈戻る〉ボタン 
を押して戻り、同様に指定します。 

14. すべての補正値が指定できたら、〈メ 
ニュー〉ボタンでプリント画面に戻ります。 


補正の結果を確認するには、「階調補正チヤートを印刷する」 （ P . 251) を参照して、該当 
するチヤートを印刷します。 

結果に満足できないときは、再度補正を行います。 

[プロセスグレー]は、 CMY を掛け合わせて作られているグレーです。補正が正常に行わ 
れると、このグレーがブラックの色味に近づきます。 

プロセスグレーの中に、 CMY のどれかの色が強く感じられる場合は、その色を再度補正 
します。 
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7.10転写電圧を調整する 


次のような症状が頻繁に発生する場合は、転写電圧の設定が適切でない可能性がありま 
す。その場合は、操作パネルで調整してください。 

• 画像の一部が白点になる（転写電圧をマイナス方向に変更する） 

• 画像周辺にトナーが飛び散る（転写電圧をプラス方向に変更する） 

• 画像全体が青みがかかっている（転写電圧をプラス方向に変更する） 


転写電圧は、用紙の種類ことに1〜16までの値（単位： 1) で設定できます。初期値は、 
[6] です。 

1. 操作パネルの〈メニュー〉ボタンを押して、 

メニュー画面を表示します。 


2. [機械管理者メニュー]が表示されるまで、 
<▼> ボタンを押します。 


3. <►> または 〈 OK > ボタンで選択します。 

[ネットワーク/ポート設定]が表示されま 
す。 


4. [画質補正]が表示されるまで、〈▼〉ボタ 
ンを押します。 


5. <►> または 〈 OK > ボタンで選択します。 

[階調補正]が表示されます。 


6. [転写電圧オフセツト調整]が表示されるま 
で、<▼〉ボタンを押します。 


7. <►> または < OK > ボタンで選択します。 

用紙種類を選択する画面が表示されます。 


8. 設定する用紙種類が表示されるまで、〈▼> 
ボタンを押します。（例：厚紙 1) 


9. <►> または < OK > ボタンで選択します。 

現在の設定値が表示されます。 


10. <▲〉〈▼〉ボタンで値を入力します。（例：1 0) 
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11.〈 OK 〉 ボタンで決定します。 


厚紙1 
•10 


12. ほかの用紙種類も調整する場合は、 <◄> ま 
たは〈戻る〉ボタンで手順8に戻り、同様 
に指定します。 


13. 設定が終わったら、〈メニュー〉ボタンを押 
して、プリント画面に戻ります。 
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7.11 清掃について 


ここでは、本機を良好な状態に保ち、いつもきれいな印刷ができるようにするため、プリ 
ンターの清掃方法について説明します。 


/ i \ ■告 

• 機械の性能の劣化を防ぎ安全を確保するため、清掃には指定されたものをご使用くださ 
い。スプレータイフのクリーナーは、引火や爆発の危険がありますので、絶対に使用し 
ないでください。 


△注意 

• 機械の清掃を行う場合は、電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜い 
てください。電源スイッチを切らずに機械の清掃や保守を行うと、感電の原因となるお 
それがあります。 


本機外部の清掃 


約1か月に1回、本機の外部を清掃してください。本機の外側を、水でぬらし固く絞っ 
た柔らかい布でふきます。そのあと、乾いた柔らかい布で水分をふき取ります。汚れが取 
れにくい場合は、柔らかい布に薄めた中性洗剤を少量含ませて軽くふいてください。 


注記 

• 洗剤を直接本機に向けてスプレーしないでください。スプレー液が隙間から内部に入り込み、トラブル 
の原因になることがあります。また、中性洗剤以外の洗浄液は、絶対に使用しないでください。 



本機内部の清掃 


本機内部の LED スキャナー部は、通常、トナー回収ボトルの交換時に行います。ただし、 
印刷に白筋や色筋がでるなど、画質に影響がある場合は、次の手順で、 LED スキャナー 
部を清掃してください。 


注記 

• 清掃棒は、それそれのドラムカートリッジ挿入口の内側にセツトされています。 
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5. 清掃棒を止まるところまで引き出したら、 
元に戻す操作を 2 〜 3 回繰り返して清掃し 
ます。 

4 か所、すべて同様に清掃してください。 


注記 

• 清掃棒は、止まるところまでしっかり引き出してくだ 
さい。また、元に戻すときも最後までしっかり押し込 
んでください。 

• 無理な力で清掃棒を引き抜かないでください。 
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レバーを右に回して、ロックします。 



フロントカバーを閉じます。 
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7.12プリンターを移動するときは 


プリンターを移動するときは、次の手順で行ってください。 


注記 

• 機械の重さは、63.0 kg (本体のみ、消耗品を含む）です。必ず3人以上で持ち運んでください。 

• 機械を持ち上げるときは、腰を痛めないよう、ひざを折り、指示された手かけ部分を持ってから立ち上 
がるようにしてください。 

• オプションのトレイを取り付けている場合は、プリンター本体から取り外して運搬してください。プリ 
ンター本体との固定が不十分な場合、落下によるケガの原因になります。トレイの取り外し方は、オプ 
シヨン品に付属の設置手順書を参照してください。 



1. プリンターの上面右側にある電源スイッチの <〇> 側を押し、電源を切ります。 

2. 電源コード、インターフェイスケーブルなど、すべての接続コードを外します。 

3. 手差しトレイにある用紙を取り除き、手差しトレイを閉じます。取り出した用紙は梱 
包して、湿気やホコリのない場所に保管します。 

4. 本機からトレイを引き出し、トレイにセットされている用紙を取り出します。取り出 
した用紙は梱包して、湿気やホコリのない場所に保管します。 

5. トレイを、本機の奥までしっかり押し込みます。 

6. 本機を持ち上げて、静かに移動します。長距離を移動する場合は、本機を梱包して運 
送してください。 

注記 

• 本機を持ち上げるときは、必ず、冒頭の注記の記載に従ってください。 
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A 付録 

A .1 主な仕様 


Color MultiWriter 930 0 C の仕様 


項目 

内 容 

型番 

PR - L 9300 C 

形式 

デスクトツプ 

プリント方式 

LED ゼログラフイー 


注記 

* LED +乾式電子写真方式 

定着方式 

ヒートローラー（オイルレス） 

ウォームアップ•タイム 

28秒以下（電源投入時、室温 22° C ) 

連続プリント速度- 1 

A 4 D ： 普通紙、トレイ1から給紙した場合 

カラー 片面心： 25枚/分、両面 #3 : 20ページ/分 

モノクロ 片面： 25枚/分、両面： 20ページ/分 

A 4 D ： 普通紙、トレイ1から給紙した場合 

カラー 片面： 19.5 枚/分、両面：11ページ/分 

モノクロ 片面： 19.5 枚/分、両面：11ページ/分 

B 4 D : 普通紙、トレイ1から給紙した場合 

カラー 片面： 16.5 枚/分、両面：10ページ/分 

モノクロ 片面： 16.5 枚/分、両面：10ページ/分 

A 3 CP ： 普通紙、トレイ1から給紙した場合 
カラー 片面：14枚/分、両面： 9ページ/分 

モノクロ 片面：14枚/分、両面： 9ページ/分 


注記 

^ はがき、 OHP フイルム、封筒などの用紙種類、サイズやプリン 
卜条件によって、プリント速度が低下する場合があります。また、 
画質調整のためプリント速度が低下する場合があります。 

* 2 A 4 D 同一原稿連続プリント時。 

* 3 A 4 D 連続プリント時。 

ファーストプリント 

カラー 8.3 秒 ( A 4 D /トレイ1から給紙した場合） 

モノクロ 6.3 秒 ( A 4 D /トレイ1から給紙した場合） 


注記 

* プリンターが動作してから1ページ目の出力が完了するまでの時 
間。カラーはカラー優先モード（初期値）、モノクロはモノクロ 
優先モード設定値の値となります。 

ドット間隔 

データ処理解像度： 0.0846 x 0.0846 0/300 x 1/300インチ） 
0.0423 x 0.0423 mm (1/600 x 1/600イ 
ンチ） 

0.0212 x 0.0212 mm (1/1200 x 1/1200 
インチ） 


出力解像度： 0.0423 x 0.0423 mm (1/600 x 1/600インチ） 
0.0212 x 0.0212 mm ( l /1200 x 1/1200インチ） 
0.0212 x 0.0106 mm (1 / 1200 x 1 /2400インチ） 
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項目 

内 容 

階調/表現色 

各色256階調（1，670万色） 

用紙サイズ 

手差しトレイ： 

A 3、 B 4、 A 4、 B 5、 A 5、 A 6、 B 6、 11 x 1 7"( Ledger )、 
8.5 x 14"( Legal )、8.5 x 13"( Legal )、8.5 x 11"( Letter )' 9 x 11"、 
12 x 18"、5 x 7"、 表紙 A 4、11 x 15"、 SRA 3、 往復はがき、 
郵便はがき（日本郵便製） #1 、封筒（長形3号、 C 4、 C 5)、 ユー 
ザー定義（幅88.9〜 320 mm 、 長さ 98.4 〜1 200 mm )、 長尺 
(297 x 900 mm 、297 x 1200 mm ) 

注記 

100 x 148 mm 、 190 g / m 2 

トレイ1〜4 (トレイ2〜4はオプション）： 

A 3、 B 4、 A 4、 B 5、 A 5、 11 xl 7"( Ledger )、8.5 x 14"( Legal )、 
8.5 x 13”( Legal )、8.5 x 1 T ( Letter )、 SRA 3* 1 、12 x 18"' 
ユーザー定義 （1 トレイモジュール：幅139.7〜 320.0 mm 、 
長さ182.0〜457.2 mm /標準トレイ、 

3トレイモジュール：幅139.7〜 297.0 mm 、 

長さ182■〇〜 431_8 mm ) 

注記 

1トレイモジュール（オプション）のみ 

両面印刷（オプション）： 

A 3、 B 4、 A 4、 B 5、 A 5、 B 6、 11 xl 7"( Ledger )、8.5 x 14"( Legal )、 
8.5 x 13"( Legal )、8.5 x 11"( Letter )、11 xl 5"、9 x 11 \ 12 x 18"、 
表紙 A 4、 SRA 3、 ユーザー定義（幅 128 ■〇〜 320.0 mm 、 長さ 

139.7〜457.2 mm ) 

像欠け幅：先端/後端/両端 4.1 mm 

用紙種類 

手差しトレイ： 

普通紙 （60~79 g / m 2 )、 再生紙 （60~79 g / m 2 )、 

上質紙（80~ 105 g / ml 、 薄紙 （55~59 g / m う、 

厚紙1 (106-169 g / m 2 )' 厚紙 2(1 70〜 256 g / m 2 )、 ラペル紙、 
コート紙1(106~1699/171 2 )、コート紙2(170~2569/111 2 )、 
OHP フィルム、封筒、はがき 

トレイ1(標準）： 

普通紙 （60~79 g / m 2 )、 再生紙 （60~79 g / m 2 )、 

上質紙 （80 〜 105 g / m 2 )、 厚紙1 (1 06〜1 69 g / m 2 )、 厚紙 
20 70〜 256 g / m 2 )、 ラペル紙、コート紙1 (1 06〜1 69 g / m 2 )、 
コート紙2 (170 〜 256 g / m 2 )、 OHP フィルム 

トレイ2〜4 (オプション）： 

普通紙 （60~79 g / m 2 )、 再生紙 （60~79 g / m 2 )、 

上質紙 （80 〜 105 g / m 2 )、 厚紙1 (1 06〜1 69 g / m 2 )、 厚紙 

2 a 70~256 g / mq 、 ラベル紙、 

コート紙1(106〜 169 g / m 2 )、 

コート紙2 (170 〜 256 g / m 2 )、 OHP フィルム 
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項目 

内 容 

用紙種類 

両面印刷（オプション）： 

普通紙 （60~79 g / m 2 )、 再生紙 （60 〜 79 g / m 2 )、 

上質紙 （80 〜105 g / m 2 )、 厚紙1 (1 06〜1 69 g / m 2 )、 

コート紙1(106〜 169 g / m 2 ) 


注記 

* P 紙 (64 g / m 2 ) 

* 推奨紙をご使用ください。用紙の種類によっては、正しく印刷で 
きない場合があります。インクジェット専用用紙はご使用になら 
ないようお願いします。 

* 使用環境が乾燥地、寒冷地、高温多湿の場合、用紙によってはプ 
リント不良などの品質低下が発生する場合がありますのでご注 
意ください。 

* 使用済みの用紙の裏面や事前印刷用紙への印刷では、プリント不 
良などの品質低下が発生す場合がありますのでご注意ください。 

* 封筒は糊付けの無いものをご使用ください。 

* 使用される用紙の種類や環境条件により印刷品質に差異が生じ 
る場合がありますので、事前に印刷品質の確認を推奨します。 

* 推奨紙については、お買い求めの販売店、またはサービス窓口ま 
でお問い合わせください。 

給紙容量 

標準： 

手差しトレイ100枚、トレイ1560枚 
オプション： 

1トレイモジュール560枚 （560 枚 xl 段） 

3トレイモジュール1680枚 （560 枚 x 3 段） 

標準と3トレイモジュールに手差しを合わせて、最大2340枚 


注記 

* P 紙 (64 g / m 2 ) 

出力トレイ容量 

標準：約400枚（フェイスダウン） 


注記 

* 高温高湿下で自動両面印刷をする場合は、早めにセンタートレイ 
から取り除いてください。 

* P 紙 (64 g / m 2 ) 

両面機能 

オプション 

CPU 

MPC 8349 E /667 MHZ 

メモリー容量 

標準： 256 MB 、 メモリースロット2個（空スロット1個） 
オプション： 256/512/1 024 MB 増設メモリー（最大 1.5 GB ) 


注記 

* 出カデータの種類や内容によっては、記載されるメモリー容量で 
も出力画像を保証できない場合があります。 

八ードディスク 

オプション： 40 GB 

搭載フォント 

標準：日本語2書体（平成明朝体™ W 3、 平成角ゴシック体™ W 5、 
欧文30書体、 MM フォント2書体） 

オプション 

• PostScript フオント： 

• 平成2書体、欧文136書体、 0 CR - B フォント、 
バーコードフオント 

• モリサワ2書体、欧文136書体、 0 CR - B フォント、 
バーコードフォント 

• PCL フオント： 

• 欧文81書体 
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項目 

内 容 

ページ記述言語 

標準： ART-EX 

オプション： Adobe® PostScript® 3™ #1 

注記 

+1 PostScript ソフトウェアキット（オプション）が取り付けられ 
ている場合に使用できます。 

エミユレーシヨン 

標準： 

ART IV、 ESC/P、TIFF、PDF、XPS 
オプション：* 1 

HP-GL/HP-GL2、 201 H、PCL XL、PCL 5c 

注記 

+1 PostScript ソフトウェアキット（オプション）またはェミュレー 
ションキット (オプション）が取り付けられている場合に使用で 
きます。 

対応 OS M 

Windows® 2000、 Windows® XP、 

Windows® XP x64 Edition、Windows Vista®、 

Windows Vista® x64 Edition、Windows® 2000 Server、 
Windows Server® 2003、 

Windows Server® 2003 64Edition、Mac OS* 2 

注記 

M 最新対応 OS についてはお買い求めの販売店、またはサービス窓 
口までお問い合わせください。 

* 2 Mac OS 8.6/9.2.2、 Mac OS X 1 0.3.9/ 1 0.4.10 に対応。 
PostScript ソフトウェアキット（オプション）が取り付けられ 
ている場合に使用できます。 

インターフェイス 

標準： USB2.0 (Hi-Speed)' Ethernet (10Base-T、 100 Base- 
TX) 

オプション：双方向パラレル（旧 EE1284 準拠） 

対応プロトコル 

TCP/IP (LPD、Port91 00、 DHCP、HTTM/HTTP、SNMP、IPP)、 
SMBs NetWare、WSD、Bonjour(mDNS)* 1 、EtherTalk* 1 

注記 

^ PostScript ソフトウェアキット（オプション）が取り付けられ 
ている場合に使用できます。 

電源 

AC100V±10%、15A、50/60HZ 共用 

注記 

* 推奨コンセント容量。機械側最大電流 12.5A 

動作音 

稼動時：カラー： 6_9B、54.5dB (A) 

(本体のみ） 

白黒: 6.8B、53.5dB (A) 

待機時: 4.3B、25.5dB (A) 

注記 

* IS07779 に基づいた測定 

単位 B :音響パワーレベル （LwAd) 

単位 dB (A) :放射音圧レベル（バイスタンダ位置） 

消費電力 

最大：1230 W、 スリープモード時： 1.5W 以下 
平均：待機時1 00W、 

カラー連続プリント時 450W、 

モノクロ連続プリント時400 W 

注記 

* 低電カモード時：平均 70W 

(本製品は、電源プラグがコンセントに差し込まれていても、電源 
スイッチが切れた状態では電力の消費はありません。） 
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項目 

内 容 

大きさ（本体のみ） 

幅 640x 奥行665*^高さ 399mm 


注記 

手差しトレイは閉じた状態 

質量 

本体： 63.0kg (消耗品含む、本体のみ） 

両面印刷ユニット： 1.3kg 

1トレイモジュール：13.0 kg 

3トレイモジュール： 32.7 kg 
専用キャビネット： 17.7kg 
専用キャスタ台： 5.5kg 

使用環境 

使用時：温度：10〜32 °C 湿度：15〜8596(結露による障害は除く） 

非使用時：温度：-10〜40 °C 湿度： 5〜85% (結露による障害 
は除く） 


注記 

* 使用直前の温度、湿度の環境、プリンター内部が設置環境になじ 
むまで、使用される用紙の品質によってはプリント品質の低下を 
招く場合があります。 


印刷保証領域 


補足 

• 実際の印字領域は、各プリンター制御言語によって異なることがあります。 


印刷不可領域 


右 4.1 mm 


* 実際の印字が先端 4.1mm 未満にされた場 
合、画像、用紙種類、環境によって、紙づま 
りが発生することがあります。 


内蔵フオント 


標準で以下のフォントを内蔵しています。 

補足 

-オプションの PostScript で使用できるフォントについては、 PostScript ソフトウェアキットに同梱 
されている CD-ROM 内のマニュアルを参照してください。 

-オプションの PCL で使用できるフォントについては、プリンター本体に同捆されているソフトウェア 
CD-ROM 内の 『PCL ェミュレーシヨン設定ガイド』を参照してください。 


ストロークフオント （ HP - GL /2 専用) 


• 日本語ストロークフオント 
• 欧文+カタカナストロークフオント 
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アウトラインフオント 


搭載されているアウトラインフォントと使用できるページ記述言語またはエミュレー 
シヨンモードとの関係は、次のとおりです。なお、標準で搭載されているアウトライン 
フォントは、 PostScript では使用できません。 

•:装備 



名称 

ART- 

EX 

ART IV 

ESC/P 、 
201H 

HPGL 、 

HPGL2 

PDF 

Bridge 

和文 

平成明朝体 W3 

• 

• 

• 

• 

• 


平成角ゴシック体 W5 

• 

• 

• 

• 

• 


平成明朝体 W3P 





• 


平成角ゴシック体 W5P 





• 


平成明朝体 W3 拡張部 


• 

• 




平成角ゴシック体 W5 拡張部 


• 

• 




TBMM( プロボーシヨ ナル 用） 



• 




TBGB (プロボーシヨ ナル 用） 



• 



欧文 

平成明朝体 W3 (ローマン） 


• 

• 

• 



平成角ゴシック体 W5 ( サンセリ 
フ） 


• 

• 

• 



平成角ゴシック体 W5 (FMT) 


• 





Enhanced Classic 


• 





Enhanced Modern Bold 


• 





ITC Zapf Dingbats 





• 


Arial 

• 

• 



• 


Arial Bold 

• 

• 



• 


Arial Italic 

• 

• 



• 


Arial Bold Italic 

• 

• 



• 


Courier 

• 

• 



• 


Courier Bold 

• 

• 



• 


Courier Italic 

• 

• 



• 


Courier Bold Italic 

• 

• 



• 


Times New Roman 

• 

• 



• 


Times New Roman Bold 

• 

• 



• 


Times New Roman Italic 

• 

• 



• 


Times New Roman Bold Italic 

• 

• 



• 


Century 

• 






Symbol 

• 

• 
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名称 

ART- 

EX 

ART IV 

ESC/P' 
201H 

HPGL、 

HPGL2 

PDF 

Bridge 

欧文 

Wingdings 

• 






OCRBLetM 


• 

• 




GoldSEMM 





• 


GoldSAMM 





• 


補足 

• ART IVでは、下記の対応で指定します。 

Arial : CS Triumvirate 

Arial Bold : CS Triumvirate Bold 

Arial Italic : CS Triumvirate Italic 

Arial Bold Italic : CS Triumvirate Bold Italic 

Courier : CSCourier Medium 

Courier : CSCourier Bold 

Courier : CSCourier Oblique 

Courier : CSCourier Bodl Oblique 

Times New Roma : CSTimes 

Times New Roma : CSTimes Bold 

Times New Roma : CSTimes Italic 

Times New Roma : CSTimes Bold Italic 

Symbol : CSSymbol 

ビットマップフォント （ esc / p 、 201 h のみ) _ 

和文 

• ESC / P ビットマップフォント（平成角ゴシック体、 24 x 24 ドット) 

欧文 

• ESC / P ビットマップフォント（平成角ゴシック体、 24 x 24 ドット) 
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A .2 オプション品/関連商品の紹介 


主なオプション品は、以下のとおりです。お買い上げの際には、販売店までご連絡くださ 
い。 

オプション品 _ 

• 商品の種類や商品コードは2007年11月現在のものです。 

• 商品の種類や商品コードは変更されることがあります。 

• 最新の情報については、お買い求めの販売店、またはサービス窓口にお問い合わせくだ 
さい。 


商品名 

型番 

備考 

八ードディスク 

PR-L 9300 C-HD 

ハードディスクを必要とする機能については、 「A.5 ハード 
ディスクの取り付け」 （P. 281) を参照してください。 

増設メモリ (256MB) 

PR-L 9300 C-M1 

メモリ容量を増やします。 

増設メモリを必要とする機能や状況については、 「A.4 増設 

増設メモリ (512MB) 

PR-L 9300 C-M2 

メモリーの取り付け」 （P. 276) を参照してください。 

増設メモリ (1024MB) 

PR-L 9300 C-M3 


パラレルインタフェースカード 

PR-L 9300 C-IC 

パラレルインターフェイスを使用する場合に必要です。 

1トレイモジュール 

PR ■し9300 C-02 

標準紙 （P 紙）を560枚までセットできる用紙トレイです。 
プリンター本体の直下に取り付けます。 

3トレイモジュール 

PR- し9300 C-03 

標準紙 （P 紙）を560枚までセットできる用紙トレイが3 
段で構成されています。プリンター本体の直下に取り付け 
ます。 

両面印刷ユニット 

PR-L 9300 C-DL 

自動で両面印刷する場合に必要です。 

エミュレーシヨンキット 

PR-L 9300 C-EM 

201 H、HP-GL、HP-GL/2、PCL5c、PCL で印届 U できる 
ようになります。エミュレーシヨンキットと PostScript ソ 
フトウェアキットは、同時に取り付けることはできません。 

PostScript ソフトウェアキツト 

PR- し9300 C-PSM 

本機を PostScript 対応プリンターとして利用でき、 

(モリサワ2書体） 


Macintosh からも印刷できるようになります0 

また、201 H、HP-GL、HP-GL/2、PCL5c、PCL でも印 

PostScript ソフトウェアキット 

PR-L 9300 C-PSH 

刷できるようになります。 

(平成2書体） 


エミュレーシヨンキットと PostScript ソフトウェアキッ 
卜は、同時に取り付けることはできません。 

セキュリティ拡張キット 

PR-L 9300 C-SK 

以下の機能を使用する場合に必要です。 

• 複製管理機能 

セキュリティ拡張キットの機能を使用するには、増設メモ 
リと八ードディスクが必要です。 

専用キャビネット 

PR-L 9300 C-CN 

本機をキヤビネットの上に置いて使用できます。 

専用キャスタ台 

PR-L 9300 C-CT 

本機を専用キヤスタ台の上に置いて使用できます。 
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関連商品 


商品名 

型番 

備考 

スキヤナユニット （A3 スキヤン対応） 

PR-MW-SC51 

ネットワークカラースキャナユニット（自動両面原稿送 
り装置標準装備）です。 A3 スキャン対応版と A4 スキャ 
ン対応版があります。 

本機と USB ケーブルで接続するだけで、容易にコピー機 
能が実現できます。さらに、スキャナ単体としても高速 
なネットワークスキャナとして使用できます。 

また、スキャナテーブル （PR-NW-ST40) を別売りして 
います。詳しくは、スキャナユニット （PR-NW-SC51/ 
41) のユーザーズマニュアル、または 「 http:// 
nec8.com」 をご覧ください。 

スキヤナユニット （A4 スキヤン対応） 

PR-MW-SC41 
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A .3 保証について 


保証書について 


本機には「保証書」が付いています。「保証書」は販売店で所定事項を記入してお渡しし 
ますので、記載内容を確認して大切に保管してください。保証期間中に万一故障が発生し 
た場合は、「保証書』の記載内容に基づき、無料修理します。詳細については「保証書」、 
および次ページの「保守サービスについて」をご覧ください。また、プリンターに添付の 
「 NEC サービス網一覧表」に記載されているサービス窓口へお問い合わせください。 

注記 

• 本体の背面に製品の型式、 SERIAL No. (製造番号)、定格、製造業者名、製造国が明記された管理銘板 
が貼ってあります（下図参照）。販売店またはサービス窓口にお問い合わせをする際にこの内容をお伝 
えください。また、管理銘板の製造番号と保証書の保証番号が一致していないと、万一本機が保証期間 
内に故障した場合でも保証を受けられないことがあります。お問い合わせの前にご確認ください。 




保守サービスについて 


保守サービスは純正部品を使用することはもちろん、技術力においてもご安心してこ'利用 
いただける、当社指定の保守サービス会社をこ'利用ください。保守サービスには次のよう 
な種類があります。 

• 契約保守 

年間一定料金で契約を結び、サービス担当者を派遣するシステムです。 

. L | J 張イ声理 

サービス担当者がお客様のところに伺い、修理をするシステムです。料金は修理の程度、 
内容に応じて異なります。 

保守サービスの種類 


種類 

概要 

修理料金 

お支払い方 

受付窓口 H 

保証期間内 

保証期間外 

法 

契約保守 

ご契約いただきますと、修理のご依頼に対 
しサービス担当者を派遣し、修理いたしま 
す。（原則として派遣日にその場で修理い 
たしますが、故障の程度•内容により、お 
引取りして修理する場合もありますので 
ご了承ください。）保守料は、システム構 
成に応じた一定料金を前払いしていただ 
くため一部有償部品を除き、修理完了時に 
その都度お支払いいただく必要はありま 
せん。保守費用の予算化が可能になりま 
す0 

機器構成、契約期間に応じた 
一定料金 

契約期間に 
応じて一括 
払い 

NEC フイール 
デイング（株） 

スポット 
保守（出張 
修理） 

修理のご依頼に対してサービス担当者を 
随時派遣し、修理いたします。 

(原則として派遣日にその場で修理いたし 
ますが、故障の程度•内容により、お引取 
りして修理する場合もありますのでこ'了 
承ください。）ご契約は不要です。 

無料" 12 

修理料 
+ 

出張料 

そのつど 

清算 



*1 受付窓口の所在地、連絡先などは添付の 「NEC サービス網一覧表」もしくは、インターネットの Web ページ 
http://www.fielding.co.jp/per/index.htm をご覧く ださい。 

*2 本製品は「出張修理対象品 j ですので、保証期間内の出張修理は無料です。出張修理の対象となっていない製品は 
出張料のみ有料となります。 


プリンターの耐久性について 


Color MultiWriter 930 0 C の耐久性は、印刷枚数が150万枚气または使用年数5年 
のいずれか早い方です。 

氺 ： Color MultiWriter 9300 C は、有寿命部品（定期交換部品、有償）の交換が必要で 
す。有寿命部品（定期交換部品、有償）の交換については、販売店または 「 NEC サー 
ビス網一覧表 j にて記載のサービス窓口にこ'相談ください。 
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消耗品と有寿命部品（定期交換部品、有償）の寿命について 


消耗品の寿命について 


消耗品 

印刷可能ページ数 

トナーカートリッジ（ブラック） 

約7,500ページ 

トナーカートリッジ 
(シアン/マゼンタ/イェロー） 

約6,000ページ 

大容量トナーカートリッジ（ブラック） 

約15,000ページ 

大容量トナーカートリッジ 
(シアン/マゼンタ/イェロー） 

約12,000ページ 

ドラムカートリッジ 

約40,000ぺージ 

トナー回収ボトル 

約25,000ページ 


注記 

• トナ ーにつ いて 

A4D サイズ、画像密度各色5%連続印刷時の参考値です。実際の交換サイクルは印刷条件、出力内容、 
用紙サイズ、種類や環境によって異なります。 

• ドラムに ついて 

プリント可能ページ数は A4D サイズ、片面プリント、1度にプリントする枚数を平均3枚として連続 
プリントした使用条件における参考値です。実際のプリント可能ページ数は、以上の諸条件の変更に加 
え、連続プリント枚数、用紙サイズ、用紙の種類、用紙送り方向、給紙•排紙トレイの設定、白黒力 
ラー自動選択*やその他のモード選択の使用状況、本体の電源 ON/OFF に伴う初期化動作、プリント 
品質維持のための調整動作などの使用環境により変動し、参考値の半分以下になる場合があります。あ 
くまでも目安としてお考えください。 

* プリンターで[カラー（自動）]を選択した場合は、データによっては、モノクロのページであっても、 
カラーのドラムを消費することがあります。 

• トナー回収ボトルに ついて 

プリント可能ページ数は、 A4D サイズ、片面プリント、画像密度各色5%、カラー•モノクロ比率 
6 : 4で連続印刷したときの参考値です。実際の交換サイクルは印刷条件、出力内容、用紙サイズ、種 
類や環境によって異なります。 


有寿命部品（定期交換部品、有償）の寿命について 


部品名 

交換寿命 

フユー ザユニットキット 

約100,000ページ 

200K キット （L 9300 C) 

約200,000ページ 

480K キット （L 9300 C) 

約480,000ページ 


注記 

• 本機には、その機能、性能を維持するために、定期的に交換しなければならない部品があります。これ 
を定期交換部品といいます。 

交換の周期は、 A4 □の普通紙を連続片面印刷した場合の目安です。実際に印刷可能なページ数は、使 
用する用紙サイズ、種類、印刷環境、などの印刷条件や、電源投入頻度などにより大きく異なる場合が 
あります。これは実際の寿命に影響する要因をある仮定に基づき印刷ページ数に置き換えて表示してい 
るためです。 

たとえば、フューザーユニットの寿命の支配的要因は通電時間になりますが、これを印刷ページ数に換 
算して表記しているためです。 

定期交換部品はエンジニアによる交換作業となります。 

補足 

• フューザ ユニッ トキットの交換時期を示すメッセージは、交換寿命の約10,000ページ前に表示されま 
す。 200K キット （L 9300 C)、480K キット （L 9300 C) の交換時期を示すメッセージは、交換寿命 
の約1,500ページ前に表示されます。 
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捕修用性能部品について 


本製品の補修用性能部品および消耗品の最低保有期間は製造打ち切り後7年です。 


ユーザーズマニュアルの再購入について 


ユーザーズマニュアルを破損、紛失されたときは、下記の PC マニュアルセンターでコ 
ピー複製版（白黒版）をお買い求めいただけます。お申し込みには、プリンターの型番が 
必要になります。あらかじめお調べのうえ、お申し込みください。 


プリンターの型番： PR - L 9300 C 

NEC PC マニュアルセンター 

URL : http :// pcm . mepros . com / 

電話： 03-5471-5215 

受付時間月曜から金曜10 : 00〜12 : 00/13 : 00〜16 : 00 
(土曜、日曜、祝祭日を除く） 

FAX : 0*5-^471 -3 Q 9 fi 

24時間受付。ただし、いただいた FAX に対する回答は翌営業日以降になり 
ます。 

補足 

• 製造終了後7年を経過した製品のマニュアルは販売しておりません。 

• 一部取り扱いのないマニュアルがあります。 


情報サービスについて _ 

• プリンター製品に間する最新情報 

インターネット 「 NEC 8 番街 」 URL : http :// nec 8. com / mw / 

• プリンターに関する技術的なご質問、ご相談 
NEC 121コンタクトセンター 
電話： 0120 -977-1 21 
受付時間9:00〜17:00 (年中無休） 


A .3 保証について 275 



A .4 増設メモリーの取り付け 


本機では、次のような場合に、オプションの増設メモリーを取り付ける必要があります。 

• プリンタードライバーのべージ印刷モードを使用して印刷する場合 
ぺージ印刷モードを[する]に設定すると、プリンター本体の印刷処理方法が変更され 
ます。印刷するデータが大きい場合や、印刷を指示してもなかなか出力されない場合に 
は、[する]を選択して印刷を試してください。 

• 印刷時にメモリー不足のメッセージが頻繁に表示される場合 


また、プリンタードライバーの印刷モードの設定と印刷する用紙サイズ、その他のオフ 
ション品の増設によって、メモリーの増設が必要な場合があります。 

必要なメモリー容量については、以下を参考にしてください。 

補足 

• プリンタードライバーの種類によって、必要なメモリー容量は異なります。 

• 以下のメモリー容量は、本機が工場出荷時の設定であることを前提にした数値です。必要なメモリー 
容量は、本機の使用環境、プロトコルの起動状態や受信バッファサイズによって異なります。 

• 本機に取り付けられる増設メモリー、および増設メモリーのご注文は、 「 A .2 オプション品/関連商品 
の紹介 j ( P . 270) を参照してください。 


ART - EX プリンタードラィバー 



メモリー容量 
片面 

メモリー容量 
両面 

印刷モード 

用紙サイズ 

出力可能 

出力可能 

標準 

A 5 

標準 (256 MB ) 

標準 (256 MB ) 

B 5 

A 4 

B 4 

A 3 

定形外 

長尺 

(297 x 1200 mm ) 

- 

高画質 

A 5 

標準 (256 MB ) 

標準 (256 MB ) 

B 5 

A 4 

B 4 

A 3 

定形外 

長尺 

(297 x 1200 mm ) 

- 


276 A 付録 





メモリー容量 
片面 

メモリー容量 
両面 

印刷モード 

用紙サイズ 

出力可能 

出力可能 

高精細 

A 5 

標準 (256 MB ) 

標準 (256 MB ) 

B 5 

A 4 

B 4 

A 3 

定形外 

長尺 

(297 x 1200 mm ) 

512 MB 

(標準 + 256 MB ) 

- 


PostScript プリンタードライバー 



メモリー容量 
片面 

メモリー容量 
両面 

印刷モード 

用紙サイズ 

出力可能 

出力可能 

高速 

A 5 

標準 (256 MB ) 

標準 (256 MB ) 

B 5 

A 4 

B 4 

A 3 

定形外 

長尺 

(297 x 1200 mm ) 

- 

高画質 

A 5 

512 MB 

(標準 + 256 MB ) 

512 MB 

(標準 + 256 MB ) 

B 5 

A 4 

B 4 

A 3 

定形外 

長尺 

(297 x 1200 mm ) 

768 MB 

(標準 + 512 MB ) 

- 

高精細 

A 5 

512 MB 

(標準 + 256 MB ) 

512 MB 

(標準 + 256 MB ) 

B 5 

A 4 

B 4 

A 3 

定形外 

長尺 

(297 x 1200 mm ) 

- 
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オプション品の増設時 


八ードディスク（オプション）やセキュリティ拡張キット（オプション）を装着した場合、 
本機の状況によってメモリーの増設が必要です。 

必要なメモリー容量については、以下を参考にしてください。 


現在の本機の状態 

八ードディスク増設時 

セキュリティ拡張キット装着時 
(八ードディスク増設も必要） 

本体のみ 

不要（標準） 

512 MB 以上 
(標準+ 256 MB 以上） 

本体+ェミュレーシヨンキット 

不要（標準） 

512 MB 以上 
(標準+ 256 MB 以上） 

本体+ PostScript ソフトウェア 

512 MB 以上 

512 MB 以上 

キット 

(標準+ 256 MB 以上） 

(標準+ 256 MB 以上） 


増設メモリーの取り付け 

ここでは、本機に増設メモリーを取り付ける手順を説明します。 



補足 

• 本機のメモリー用スロットは2つです。スロット1には標準で 256 MB のメモリーが取り付けられて 
います。増設メモリーはスロット2に取り付けてください。 

-スロット2に 1024 MB の増設メモリーを取り付けた場合は、さらにスロット1を 512 MB の増設メ 
モリーと交換することで、最大 1.5 GB までメモリー容量を増やすことができます。 



2. 電源コードを、コンセントおよびプリン 
ター本体から抜きます。 
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3. 本体右側面奥の 2 か所のネジを緩めます。 



4. コン トローラーボードの取っ手を引き出し 
たら、取っ手を持って コント ロー ラーポー 
ドをゆっくり取り出し、机などの平らな場 
所に置きます。 


注記 

-コントローラー ポー ドは、落とさないように、両手を 
添えて取り出してください。 



5. 増設メモリーは、右図の M 2 スロットに差 
し込みます。 


切り欠き部分を本体側の M 2 スロットの凸 
部に正しく合わせて、まっすぐに差し込み、 
さらに両側を上から強く押します。 


補足 

• 増設メモリーは確実に押し込んでください。 

• 増設メモリーが確実に挿入されると、両側にあるツメ 
が立ち上がります。 



6. コント ロー ラーボードを本体に戻します。 
コント ロー ラーボードの取っ手を持ち、プ 
リンター本体に差し込みます。 
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コントローラーボードは奥までしっかり押 
し込んでください。 



7. 2か所のネジを締めて、コントローラーボー 

ドを固定します。 


8. 電源コードを接続します。 

プリンターの電源スイッチの〈け側を押し、電源を入れます。 

9. [機能設定リスト]を印刷して、[フリント設定]内の[メモリー]の[総容量]が正 
しく印刷されることを確認します。 

参照 

-リストの印刷方法：「レポート/リストを印刷する」 （ P .219) 

これで、増設メモリーの取り付けは完了です。 

補足 

• 増設メモリーの取り付けが完了したら、プリンタードライバーのプロパティダイアログポックスでプリ 
ンター構成を変更してください。変更方法は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。 
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A .5 八ードディスクの取り付け 


本機では次のような場合に、ハードディスク（オプション）を取り付ける必要があります。 
• 装着しないと使用できない機能 

サンプルフリント/セキュリティーフリント/ メールフリント/時刻指定フリント/ 
フォントダウンロード / SMB フォルダー/セキュリティ拡張キットの機能 /IEEE 
802.1 x 認証機能 / IPsec の証明書機能 

• 装着することで機能が向上する機能 

フォームなどの登録数/電子ソート機能の性能/スフール容量/ ログ採取数 


ここでは、本機にオプションの八ードディスクを取り付ける手順を説明します。 



プリンターの上面右側にある電源スイッチ 
の〈0〉側を押し、電源を切ります。 



2. 電源コードを、コンセントおよびプリン 
ター本体から抜きます。 



A .5 ハードディスクの取り付け 281 




















4. コントローラーボードの取っ手を引き出し 
たら、取っ手を持ってコントロー ラーポー 
ドをゆっくり取り出し、机などの平らな場 
所に置きます。 


注記 

• コントローラーポードは、落とさないように両手を添 
えて取り出してください。 


5. 八ードディスクから出ているコネクター 
ケーブルを外側にして、コントローラー 
ボード上の金属のフレームの上に差し込み 
ます。 

ハー ドディスクの突起部をフレームのくぼ 
みに正しくはめてください。 



6 . 


八ードディスクから出ているコネクター 
ケ _ ブルを、それそれコントローラーボー 
ド上のコネクターに接続します。 


コントローラーボードを本体に民します。 
コントローラーボードの取っ手を持ち、プ 
リンター本体に差し込みます。 



コントローラーボードは奥までしっかり押 
し込んでください。 
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9. 電源コードを接続します。 

プリンタ—の電源スイッチの〈|〉側を押し、電源を入れます。 

10. [機能設定リスト]を印刷して、[システム設定]内の[機械構成]に[内蔵八ード 
ディスク]と印刷されていることを確認します。 

参照 

-リストの印刷方法：「レポート/リストを印刷する」 （ P .219) 

これで、八ードディスクの取り付けは完了です。 

補足 

• 八ードディスクの取り付けが完了したら、プリンタードライバーのプロパティでプリンター構成を変更 
してください。変更方法は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。 
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A .6 セキュリティ拡張キットの取り付け 


ここでは、本機にオプションのセキュリティ拡張キットを取り付ける手順を説明します。 




2. 電源コードを、コンセントおよびプリン 
ター本体から抜きます。 


3. 本体右側面奥の2か所のネジを緩めます。 



4. コン トローラーボードの取っ手を引き出し 
たら、取っ手を持って コン トロー ラーポー 
ドをゆっくり取り出し、机などの平らな場 
所に置きます。 


注記 

• コントローラーポードは、落とさないように両手を添 
えて取り出してください。 
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5. セキュリティ拡張キット ROM は、右図の 
R 2 スロットに差し込みます。 


切り欠き部分を本体側の R 2 スロットの凸 
部に正しく合わせて、まっすぐに差し込み、 
さらに両側を上から強く押します。 


補足 

- ROM は確実に押し込んでください。 

• ROM が確実に挿入されると、両側にあるツメが立ち 
上がります。 


6. コントローラーボードを本体に戻します。 
コントローラーボードの取っ手を持ち、プ 
リンター本体に差し込みます。 



コントローラーボードは奥までしっかり押 
し込んでください。 




8. 電源コードを接続します。 

プリンターの電源スイッチの〈け側を押し、電源を入れます。 
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これで、セキュリティ拡張キットの取り付けは完了です。 

続けて、操作パネルで、セキュリティ拡張キットの機能を有効に設定します。手順9に進 
みます。 


注記 

• セキュリティ拡張キットは、一度プリンターに取り付け、操作パネルから有効に設定すると、そのプリ 
ンター以外では使用できなくなります。 


9. 操作パネルの〈メニュー〉ボタンを押して、 
メニュー画面を表示します。 


10. [機械管理者メニュー]が表示されるまで、 
[▼] ボタンを押します。 


11.<►> または 〈 OK 〉 ポタンで選択します。 
[ネットワーク/ポート設定]が表示されま 
す。 


12. [システム設定]が表示されるまで、 [▼] ボ 
タンを押します。 


13. <►> または 〈 OK 〉 ポタンで選択します。 
[異常警告音]が表示されます。 


14. [ソフトウェアオプション]が表示されるま 
で、 [▼] ボタンを押します。 


15. <►> または < OK > ポタンで選択します。 
[プリンターセキュリティーキット]が表示 
されます。 


補足 

• [設定できるオプションはありません]と表示された 
場合は、正しくセキュリティ拡張キット ROM が取り 
付けられていません。 ROM を取り付け直してくださ 
い。 



16. <►> または 〈 OK 〉 ポタンで選択します。 
[有効化]が表示されます。 


17. <►> または 〈 OK 〉 ボタンで選択します。 
[[ OK ] で有効化開始]が表示されます。 


18. < OK > ボタンで決定します。 
有効化処理が開始されます。 
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19. [有効化しました]と表示されたら、〈メ 
ニュー〉ボタンを押して、フリント画面に 
戻ります。 


1 リンタ-セキュリティ-キット 
有効化しました 


注記 

• すでに他のプリンターで使用されたセキュリティ拡 
張キットを取り付けた場合は、[シリアル番号エラー] 
というメッセージと、取り付けたプリンターのシリア 
ル番号が表示されます。セキュリティ拡張キットは、 
一度プリンターに取り付け、操作パネルから有効に設 
定すると、そのプリンター以外では使用できません。 
また、本機用の正しいセキュリティ拡張キットを取り 
付けていない場合は、[有効化できません]のメッセー 
ジが表示されます。 
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A .7 パラレルインタフェースカードの取り付け 


ここでは、本機にオプションのパラレルインタフェースカードを取り付ける手順を説明し 
ます。 

パラレルインタフェースカードとフレームは、オプション品に同梱されている手順書を参 
照して、あらかじめ組み立てて置いてください。 


パラレルインタフェースカード 
(フレーム付き） 



変換ケーブル 



補足 

• オプション品に同梱されているクランプは、本機では使用しません。 




2. 電源コードを、コンセントおよびプリン 
ター本体から抜きます。 
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4. コントローラーボードの取っ手を引き出し 
たら、取っ手を持ってコントロー ラーボー 
ドをゆっくり取り出し、机などの平らな場 
所に置きます。 


注記 

-コントローラーボードは、落とさないように両手を添 
えて取り出してください。 



5. コントローラーボード上の2か所のネジを 
外し、ダミーの板を取り外します。 

補足 

-ここで外したネジは、手順7で使います。 



6. パラレルインタフェースカード（フレーム 
付き）とコントローラーポードのコネク 
夕一を合わせて、上から差し込みます。 



7. 手順5で外したネジで、外側からパラレル 
インタフェースカードを固定します。 



8. コントローラーボードを本体に戻します。 
コント ローラー ボードの取っ手を持ち、プ 
リンタ _ 本体に差し込みます。 
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コントローラーボードは奥までしっかり押 
し込んでください。 




10. 変換ケーブルをパラレルインタフェース 
力ー ドの コネクター に接続します。 


補足 

• 変換ケーブルの他方のコネクターにパラレルケープ 
ルを接続します。詳しくは「1.2ケーブルを接続する」 
( P . 34) を参照してください。 

11. 電源コードを接続します。 

プリンターの電源スイッチの〈 I 〉側を押 
し、電源を入れます。 



12. [機能設定リスト]を印刷して、[コミユニ 
ケーシヨン設定]内に[パラレル]の項目が 
印刷されていることを確認します。 


参照 

• リストの印刷方法： 1 ■レポート/リストを印刷する」 
( P . 219) 


これで、パラレルインタ フエー スカードの取り付けは完了です。 
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A .8 注意/制限事項 


本体の注意と制限 


ここでは、本機を使用するうえでの注意、および制限について説明します。 


八ードディスク（オプション）について 


• 八ードディスクを取り付けている場合、本機の使用中に停電などで電源が切られると、 
八ードディスク内のデータが壊れることがあります。 

• 節電モード時に八ードディスクへアクセスがある場合には、〈節電〉ランプが点滅しま 
す。〈節電〉ランプが点滅中は、電源を切らないでください。 

• 八ードディスクを装着した場合、 Ipd 、 SMB . IPP からの印刷データの格納先として、 
八ードディスクが指定できます。また 、 ART EX , ART IV 、201 H (オプション）、 
ESC / P 、 HPGL /2 (オプション ）、 PCL (オプション）それぞれのフォームの格納先は、 
八ードディスク固定になります。ほかの領域には変更できません。 

• 八ードディスクの初期化によって消去されるデータは、追加フォント 、 ART EX , ART 
IV 、201 H (オプション）、 ESC / P 、 HP - GL /2 (オプション）の各フォーム 、 ART IV 
ユーザー定義データ、 SMB フォルダーです。セキュリティー/サンプル/時刻指定プ 
リント文書、各ログは、消去されません。 


印刷結果が設定と異なるとき 


• プリントページバッファの容量不足が原因で、次のように、設定と異なる結果になるこ 
とがあります。この場合、メモリーの増設をお勧めします。 

• 両面印刷の指定が片面印刷で印刷される 

• ジョブが中止される（プリントページバッファに展開できない場合、そのページを含 
むジョブが中止されます） 

• 1,200 dpi の ldot の点や線などを直接印刷指示した場合は、ゼログラフィー原理に 
よって、印字結果が指示どおりにならないことがあります。 


オプションについて 


• オプションの八ードディスクや増設メモリーが必要な機能については、 「 A .4 増設メモ 
リーの取り付け」 （ P .276)、「 A .5 八ードディスクの取り付け」 （ P . 281) を参照してく 
ださい。 

• 本機を PostScript 対応プリンターとして使用する場合は、オプションの PostScript 
ソフトウェアキットが必要です。 

• 201 Hs HP - GL /2、 PCL をェミュレートする場合は、オプションのェミュレーション 
キットが必要です。 

• PostScript ソフトウェアキットとェミュレーションキットは、同時に装着できません。 
ただし、201 H 、 HP - GL /2、 PCL ェミュレーション機能は、 PostScript ソフトウェ 
アキットを装着しても使用できます。 


両面印刷でのメーターのカウントについて 


両面印刷で出力する場合、使用しているアプリケーションによっては、部数を指定すると 
きの条件などにより、自動的にページ調整の白紙を挿入することがあります。この場合、 
アプリケーションが挿入する白紙出力は1ページとしてカウントされます。 
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XPS 対応ドライバーについて 


XPS 対応ドライバーは 、 「Windows Vista 用」に開発されたアプリケーション*ソフト 
ウェアで印刷するためのプリンタードライバーです。 

マイクロソフト社の Windows Vista の互換性に起因する問題により 、 Windows Vista 
以前の Windows 用に開発されたアプリケーション • ソフトウェア（マイクロソフト社の 
2007 Office system も含まれます）からは正しく印刷されないことがあります。 

マイクロソフト社の2007 Office system ( Word 、 Excel ' PowerPoint ) からの XPS 
印刷には、 ContentsBridge ユーティリティの2007 Office system 用アドインをお 
使いください。 

また、 XPS 対応ドライバーを使用する際は、ご使用になるプリンターが XPS 印刷機能を 
有していることを事前に必ずご確認ください。 XPS 印刷機能のないプリンターに対して 
XPS 対応ドライバーを使用すると、意図しない用紙出力が発生することがあります。 
「 XPS 」 とは 、 「XML Paper Specification 」 の略です。 


TCP/IP ( Ipd ) の注意と制限 


TCP/IP ( Ipd ) での注意/制限事項は、次のとおりです。 


本機側の設定について 


• IP アドレスの設定には十分注意してください。 IP アドレスはシステム全体で管理され 
ているアドレスです。ネットワーク管理者と十分相談のうえ、設定してください。 

• ネットワーク環境によっては、サブネットマスクやゲートウェイアドレスの設定が必要 
になります。ネットワーク管理者に相談のうえ、必要な項目の設定をしてください。 

• ポート状態を「起動」に設定したとき、メモリーが不足すると、ポート状態が自動的に 
「停止」に設定されることがあります。この場合は、使っていないポートを「停止」に 
するか、メモリー割り当て容量を変更するか、メモリーを増設してください。 

• 使用環境に応じて、受信バッファ容量 [ LPD スフール]のサイズを設定してください。 
送信されたデータより、受信バッファ容量 [ LPD スフール]のサイズが小さい場合、受 
信できないことがあります。 


コンピューター側の設定について 


• IP アドレスの設定には十分注意してください。 IP アドレスはシステム全体で管理され 
ているアドレスです。ネットワーク管理者と十分相談のうえ、設定してください。 


• NIS (Network Information Service ) の管理下で使用されているコンピューターで、 
ネットワーク （ IP アドレスなど）の設定を行う場合は、 NIS の管理者に相談してください。 
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電源を切るとき 


本機の電源を切るときは、次の点に注意してください。 

.[ LPD スプール]の設定が[メモリースフール]のとき 
印刷中のデータを含め、本機のメモリーにスプールされた印刷データはすべて削除され 
ます。再び電源を入れたときは、印刷データは存在しません。ただし、印刷指示の直後 
に電源を切った場合、印刷データがコンピューター上に保存されることがあります。こ 
の場合、再び電源を入れたときは、新しく印刷指示が行われた場合でも、保存されてい 
る印刷データから順に印刷されます。 


• [ LPD スプール]の設定が[ハードディスクスプール]のとき 
印刷中のデータを含め、本機の八ードディスクにスプールされた印刷データはすべて保 
存されます。再び電源を入れたときは、新しく印刷指示が行われた場合でも、保存され 
ている印刷データから順に印刷されます。 


• [ LPD スプール]の設定が[スフールしない]のとき 
印刷中のデータを含め、本機の受信バッファにスプールされた印刷データはすべて削除 
されます。再び電源を入れたときは、印刷データは存在しません。ただし、印刷指示の 
直後に電源を切った場合、印刷データがコンピューター上に保存されることがありま 
す。この場合、再び電源を入れたときは、新しく印刷指示が行われた場合でも、保存さ 
れている印刷データから順に印刷されます。 


印刷するとき 


• [ LPD スフール]の設定が[八ードディスクスフール]、または[メモリースフール]のとき 
印刷データの受信を開始したときに、印刷データのサイズが八ードディスク、またはメ 
モリーの残り容量より大きい場合、その印刷データは受信できません。 

補足 

• 印刷データが受信容量を超えた場合、コンピューターによってはすぐに再送信することがあります。こ 
のときコンピューターが八ングアップしたように見えます。対処として、コンピューター側でその印刷 
データの送信を中止してください。 

• [ LPD スプール]の設定が[スフールしない]のとき 

あるコンピューターから印刷要求を受け付けていた場合、別のコンピューターからの印 
刷要求を受け付けることができません。 

• コンピューターの IP アドレスやコンピューター名を変更した場合 
コンピューターの IP アドレスやコンピューター名を変更した場合、本機側からの問い 
合わせ処理や取り消し処理が正常に行われなくなります。本機の受信バッファに印刷 
データがない状態で、本機の電源を切/入してください。 

補足 

• 本機の受信バッファにある印刷データの印刷中止/強制排出は、操作パネルから操作できます。操作方 
法は、「2.5印刷を中止する/確認する」 （ P . 54) を参照してください。 


IPv 6 接続の注意と制限 


IPv 6 接続時の注意制限事項は次のとおりです。 

• マルチプレフィックス環境 ( IPv 6 グローバルアドレスを複数扱う環境）では、本機か 
ら外部ネットワークへの送信に失敗する可能性があります。 

• マルチプレフィックス環境 ( IPv 6 グローバルアドレスを複数扱う環境）では、登録さ 
れていないアドレスで通信されることがあります。 

• 自動設定する IPv 6 アドレス （ IPv 6 自動設定アドレス、 IPv 6 DNS サーバーアドレス） 
には、取得した IPv 6 アドレスが運用上使用できないアドレスが設定されることがあり 
ます。運用上使用できない IPv 6 アドレスとは、サイトローカルアドレス （ fecO ::) や 
文書作成用アドレス空間 (2001: db 8::/32) のアドレスのことです。 
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• IP 動作モードがデュアルスタックで、 IPv 4/ IPv 6 ともに DNS 情報が設定されていて、 
FQDN で指定されている装置と通信するとき、本機の起動直後には、 IPv 4 の DNS 情 
報が使用されることがあります。 

• 本機の IP アドレスとして表示されるアドレスが変わることがあります。たとえば、デュ 
アルスタックモードで IPv 4 アドレスと IPv 6 アドレスのどちらか一方が表示されない、 
IPv 6 アドレスの内容が変わるなどです。 

• IPv 6 ネットワークを使用して印刷した場合、ペーパーセキュリティが正しく動作しま 
せん。 IPv 4 で運用してください。 

• IPv 6 環境では、時刻サーバーとの同期はできません。 IPv 4 環境で時刻サーバーにアド 
レスを直接指定してください。 

• IPv 6 での印刷は、次のバージョンの 0 S でだけ動作します。 

• Windows Vista 

• Common Unix Printing System が IPv 6 対応で印刷可能な Linux distribution 

• WINS は IPv 6 ネットワークでは通信できません。 

• NetWare は IPv 6 ネットワークでは通信できません。 IPv 4 で運用してください。 

• SSL 通信に自己生成証明書を使用する場合、プリンター URL の指定方法に、次の制限 
事項があります。 

(1) FQDN で指定する場合（ IPv 4、 IPv 6 共通） 

自己証明書作成前に、デバイスのホスト名とドメイン名を正しく指定しておく必 
要があります。 

例： FQDN が csw . ipv 6. domain . local の場合、ホスト名に csw 、 ドメイン名に 
ipv 6. domain . local を指定します 

(2) IPv 4 アドレスで指定する場合 

IPv 4 モードまたはデュアルモードで作成した自己証明書をインポートしておく 
必要があります。 

(3) IPv 6 アドレスで指定する場合 

Secure IPP ( IPP - S ) で通信ができません。 

• Bonjour は IPv 6 ネットワークでは通信できません。 IPv 4 で運用してください。 

• 次のような場合、同一機器のアドレスとして判断できないことがあるため、ユーザーが 
LPD でプリント指示をした印刷ジョブの状態確認 ( Ipq ) やキャンセル ( Iprm ) を実 
施できないことがあります。 

1. 同ーホストで IPv 4 と IPv 6 を同時に動作させている場合 

2. 同ーホストで複数の IPv 6 アドレスを同時に動作させている場合 

•ジョブログに IPv 6 アドレスが正しく記載されないことがあります。 IPv 4 で運用してく 
ださい。 

• SMB を使った検索でルーターを超える場合、あて先のアドレスを直接入力してくださ 
い。マルチキヤストに応答するのは、口ーカルリンク内でのマルチキヤスト （ FF 02::1) 
だけです。 


• DNS サーバーが存在しない IPv 6 ネットワーク環境で、 SMB 認証の SMB サーバー設 
定にコンピューター名を指定すると認証に失敗します。認証サーバーのコンピューター 
名は、 IPv 6 アドレスを直接指定してください。 

• DocuShare などの外部アクセスサービスで、接続先 URL に IPv 6 アドレスを指定す 
ると正しく動作しません。 IPv 6 環境では DNS サーバーを運用し、接続先 URL を FQDN 
で指定してください。 
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A .9 用語集 


[10BASE-T] 

EEE 802.3 の規格の中で、 10 Mbps 、 ベースバンド、ツイストペアケーブルのことです。 

[100BASE-TX] 

1 0 BASE - T の拡張版で 、 FastEthernet (ファーストイーサネット）とも呼ばれるもの 
の一つです。通信速度が100 Mbps で、1 0 BASE - T の1 0 Mbps から大幅に高速になっ 
ています。 

【ART IV 】 

Advanced Rendering Tool の略で、富士ゼロックス株式会社がページプリンター用に 
開発したプリンター 

制御言語です。 IV はバージョンを表します。 

[ART EX] 

富士ゼロックス株式会社製のページ記述言語です。 

[BOOTP] 

BOOTstrap Protocol の略で、 TCP / IP のネットワークに接続されたクライアントが、 
サーバーから自動的にネットワーク設定を読み込むためのプロトコルです。 

[CD-ROM] 

コンパクトディスク （ CD ) にコンピューター用ソフトウェアや画像などのデータを記録 
したものです。 


[CMYK] 

カラー印刷などでの色の表現方法です 。 C (シアン ）、 M (マゼンタ ）、 Y (イエロー ）、 K 
(ブラック）の4色に分解し、その4種類の色を重ね合わせて印刷します。 

【 DHCP 】 

Dynamic Host Configuration Protocol の略で 、 DHCP サーバーから DHCP クライ 
アントに IP アドレスを自動的に割り当てるフロトコルのことです。 

[DNS] 

Domain Name System の略で、インターネットでホスト名から IP アドレスを入手する 
ための名前解決サービスです。 

[dpi] 

Dot Per Inch の略で、 1 インチ（約 25.4 mm ) 幅に印字できるドット数を表す単位で 
す。解像度を示す単位として使用します。 

【 EtherTalk 】 

Macintosh 専用のネットワークソフトウェア 「 AppleTalk ®」 の通信プロトコルの一つ 
です。 


[HTTP] 

インターネット上で WWW サーバーと通信をするためのフロトコルのことです。 
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[ICM] 

Image Color Matching の略で 、 Windows 98 /Windows Me/Windows 2000/ 
Windows XP/Windows Server 2003で採用さ: fi ている色管理结ソフトウェアです。 
デバイスによる色の違いを補正し、画面とプリンターによる印刷結果の色を一致させま 
す。 

[Image Enhancement ( イメージェン八ンスメント）】 

白黒の境目を滑らかにしてギザギザを減らし、疑似的に解像度を高める機能です。 

[IPP] 

HTTP を使用して印刷するためのプロトコルです。 

【 IP アドレス】 

TCP / IP プロトコルによるネットワークで使用されるアドレスです。小数点で区切られた 
4つの数値 （10 進数）で表します。 

[IPsec] 

データをバケット単位で暗号化して、改ざんなどから保護するセキュリティー技術です。 

【 IPv4 アドレス】 

TCP / IP プロトコルによるネットワークアドレスのうち、ピリオド （.） で区切られた4つ 
の数値 （10 進数）で表すアドレスです。 

【 IPv6 アドレス】 

TCP / IP プロトコルによるネットワークアドレスのうち、コロン（：）で区切られた4つ 
の数値 （16 進数）で表すアドレスです。現在、一般的に使用されている IPv 4 の次の世 
代の IP アドレスとして使用が始まっています。 

【 NetWare 】 

Novell 社が開発したネットワーク OS です。 

【 N ァップ】 

複数ページ分を1枚の用紙に印刷する機能です。 

[ OS ] 

コンピューターの八ードウェアとソフトウェアの基本的な動きを制御し、管理するソフト 
ウェアで 、 Operating System の略です。アプリケーションソフトウェアなどが動作す 
るための土台となります。 

【 PDF ファイル】 

このマニュアルでは、米国 Adobe Systems 社が開発した Acrobat というソフトウェ 
アで作成したオンラインドキュメントを 「 PDF ファイル」と呼びます。 PDF ファイルを 
画面に表示するには 、 Adobe Acrobat Reader というソフトウェアをコンピューターに 
インストールする必要があります。 

【 Port 9100 】 

Windows 2000 /Windows XP/Windows Vista/Windows Server 2003上でデータ 
を送信できる、ネットワーク通信方法です。 

標準 TCP / IP ポートモニター上で使用できます。 

【 ppm 】 

1分間に印刷されるページ数を表す単位です。 
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[PrintTicket] 

Windows Vista のアプリケーションによって作成された XPS ファイルに含まれる、印 
刷設定に関する情報です。 

[SMB] 

Windows ネットワーク （ Microsoft ネットワーク）上でデータを送信できるネットワー 
ク 通信方法で、 Windows 98 /Windows Me/Windows NT 4.0 /Windows 2000/ 
Windows XP/Windows Vista/Windows Server 2003上で使用できます。 


[SNMP] 

ネットワークに接続された機器を、ネットワークを経由して管理するプロトコルです。 
管理する側には SNMP マネージャーというソフトウェアを、管理される側には SNMP 
ェージェントというソフトウェアを組み込んで実行します。 

[TCP/IP] 

DARPANET (Defense Advanced Research Project Agency NetWork ) で開発 
されたネットワークフロトコルです。インターネットの標準フロトコルであり、パーソナ 
ルコンピューターから大型コンピューターまで、さまざまな機種で使用されています。 

【 USB 】 

Universal Serial Bus の略で、コンピューターと周辺機器との間のデータ転送方式の一 
つです。 電源を入れたままで接続できる「ホットフラグ」機能に対応しており、コンピュー 
ターと周辺機器を簡単に接続できます。 

[WINS] 

Windows Internet Name Services の略で、 TCP / IP 環境でコンピューター名から IP 
アドレスを入手するための名前解決サービスです。 

[WWW] 

World Wide Web の略です。インターネットでホームページを提供するしくみのことで 
す。 


【 XPS ファイル】 

XML Paper Specification ファイルの略です。米国 Microsoft 社が開発したファイル 
形式です 。 Windows Vista のアプリケーションによって作成します。 XPS ファイルを表 
示するには 、 XPS Viewer というソフトウェアをコンピューターにインス!ルする必要 
があります。 

【アドレス】 

ネットワーク上のノード（各コンピューターや端末など）を識別するために割り当てられ 
る情報（一意の識別子）のことです。また、メモリーに個別に割り当てられた番地のこと 
もアドレスと呼びます。 

【アプリケーションソフトウェア】 

コンピューター上で作業を行う道具となるソフトウェアのことです。ワープロ、表計算、 
グラフィックス、データベースなど、数多くのアプリケーションソフトウェアが販売され 
ています。 

【アンインス !- ール】 

コンピューターに組み込んだソフトウェアを削除することをいいます。 


【印字領域】 

用紙に対して実際に印字可能な領域です。 
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【インストール】 

ソフトウェアや八ードウェアをコンピューターや周辺機器に組み込み、使えるようにする 
ことです。プリンタードライバーなどのソフトウェアをコンピューターのシステムに組み 
込むことや、八ードディスクをプリンターに組み込むことをいいます。 

このマニュアルでは、主にコンピューターにソフトウェアを組み込むことを「インストー 
ル」と呼びます。 

【インストーラー】 

ソフトウェアをコンピューターにインストールするための専用ソフトウェアのことです。 

【インターフェイス】 

互いに異なるシステム（系）が接触する部分を指します。コンピューターとプリンターの 
間、人間と機械との間などを指す場合によく使用されます。 

インターフェイスの仕様、特に電気的仕様のことを単にインターフェイスということもあ 
ります。 


【インターフェイスケーブル】 

複数の装置を相互に接続するケーブルのことです。 

プリンターとパーソナルコンピューターを直接接続するパラレルケーブルや USB ケープ 
ル、プリンターをネットワークに接続するイーサネッ ト ケーブルなどがあります。 

【エミュレーシヨン】 

他社のフリンターで印刷した場合と同等の印字結果を得ることができるように、プリ 
ンターを動作させることです。このモードをエミュレーシヨンモードと呼びます。 

【オンラインヘルプ】 

コンピューターの画面に表示されるマニュアルです。 

【解像度】 

画像の細かさを表します。通常1インチあたりのドット数（単位は dpi ) で表し、この数 
値が大きいほど解像度が高い（細部まで表現できる）といいます。 


【階調】 

色と色のなめらかさをいいます。グラデーションのステップ数で階調数を表し、その数値 
が大きいほどなめらかになります。 

【クリック】 

マウスボタンを1回、押して離すことです。このマニュアルでは、マウスの左ボタンをク 
リックすることを「クリック j と呼び、右ボタンをクリックすることを、「右クリック j と 
呼びます。 

また、マウスのボタンをすばやく 2回続けて押し、離すことを「ダブルクリック」と呼び 
ます。 


【サーバー】 

ネットワーク上で情報を蓄積し、ほかのコンピューターにサービスを提供するコンピュー 
夕一のことをいいます。 

逆に、サーバーにサービスを要求するコンピューターを「クライアント」といいます。 

【受信バッファ】 

バッファとはコンピューターから送信されたデータを、一時的に蓄えておく場所です。受 
信バッファのメモリー容量を増やすことによって、コンピューターの解放を早くすること 
ができます。 
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【初期値】 

工場出荷時、および NV メモリー初期化時の設定です。 

【ジョブ】 

コンピューターが行う一連の処理を指します。たとえば、1つのファイルを印刷する処理 
が1件の印刷ジョブになります。印刷の中止や排出は、このジョブ単位で行われます。 

【双方向通信】 

2つの装置間で互いに情報を送信したり、受信したりする通信のことです。双方向通信に 
よって、コンピューターから印刷データを送るだけでなく、プリンターからコンピュー 
ターに印刷状況などの情報を送ることができます。 


【ソート】 


複数部数を印刷したとき、1部ごとに1、2、3...1、2、3...の順で排出することを「ソー 
卜」と呼びます。 


【ソフトウェア】 


コンピューターを動かすためのプログラムです。 0 S もアプリケーションソフトウェアも 
ソフトウェアの一種です。 

【ネットワークプリンター】 

このマニュアルでは、イーサネットケーブルでネットワークに接続したプリンターを 
「ネットワークプリンター」と呼びます。 

【パラレルインターフェイス】 

コンピューターと周辺機器との間のデータ伝送方式の一つです。複数ビットのデータを同 
時に転送します。代表的なものにセントロニクスがあり、プリンターなどの周辺機器との 
接続に使用します。 

【フオント】 

書体や字体のことです。統一性を持ったデザインでまとめられた文字の1セットを指しま 
す。 

【ブラウザー】 

インターネットで、 WWW サーバーの情報をコンピューターに表示し、見るためのソフ 
トウェアです。代表的なものには 、 Netscape Navigator や Internet Explorer などが 
あります。 


【プリンタードライバー】 

アプリケーションで作成したデータをプリンターが解釈できるデータに変換するための 
ソフトウェアです。 

【プリントページパッファ】 

印刷データを実際に展開し、蓄えておく場所です。 


【フルカラー】 

コンピューターの画面に表示できる最大の色数で、約1,677万色です。 

【プロトコル】 

複数の装置やコンピューターシステムが、互いに通信するための約束事です。八ードウエ 
ア間で情報を転送する場合の手順の取り決めや、2つのコンピューターがネットワークを 
介して通信するための手順の取り決めのことです。 
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【ポート】 

コンピューターが周辺装置と情報をやりとりするための接続部分のことです。 

【メー トル坪量】 

lm 2 の用紙1枚の質量です。 

【ローカルプリンター】 

このマニュアルでは、パラレルケーブルまたは USB ケーブルでコンピューターと直接接 
続したプリンターを「口ーカルプリンター」と呼びます。 

【ログイン】 

コンピューターシステムの資源（ネットワーク上の八ードディスクやプリンターなど）に 
アクセスできる状態にすることです。また、ログインを終了することを「ログアウト」と 
呼びます。 
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PDF ファイルを直接印刷する 

Port 9100 . 

PostScript . 

PostScript フォントリスト. 

PrintTicket 処理 . 

PS 登録リスト . 

SimpleMonitor . 

SMB . 

SNMP 設定 . 

SNTP 設定 . 

SOAP . 

StatusMessenger 機能 

使用時のトラブル . 

TCP/IP . 

TCP/IP 設定 . 

TIFF 設定リスト . 

TIFF 登録リスト . 

UPnP . 

USB -1 (2.0). 

USB -2 (2.0). 

USB ケーブル . 

UUID 印字 . 

Web ブラウザーでプリンター 

管理する . 

WINS サーバー設定 . 

WSD . 

XPS . 

XPS ファイル . 

ア 


暗号化機能 . 237 

安全にお使いいただくために . 13 

異常な音がする . 178 

移動する . 262 

印刷指示したデータの状態を確認する . 55 

印刷する . 57 

印刷するための基本的な流れ . 57 

印刷できない . 180 

印刷保証領域 . 267 

印刷枚数を確認する . 220 

印刷を中止する . 54 

印字品質が悪い—【印字品質や画質のトラブル】 

. 181 

インターネットサービス . 135 

〈インフオメーシヨン〉ボタン . 49 

受付制限 ( IPv 4). 138 

エラーコード . 191 

エラーメッセージ4【メッセージ】 . 186 

〈エラー〉ランプ . 49，179 

エラー履歴レポート . 216 

お気に入り . 58 

おすすめ画質タイフ . 58 

オプション構成 . 56 

オフション品/関連商品の紹介 . 270 

〈オンライン〉ボタン . 49 


—【〇〇〇〇】の【】内は、本書で使用している用語です。 
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記号•英数 

〈▲〉〈▼〉〈◄〉〈►〉ボタン ■■■■■ 

201 H . 

20 1 H 設定リスト . 

20 1 H 登録リスト . 

2アップ — 【まとめて1枚】 . 

ART EX フォーム登録リスト .... 

Bonjour . 

CentreWare Internet Services 

觀 . 

使用時のトラブル . 

設定できる項目 . 

ヘルプ . 

ContentsBridge Utility . 

ESC / P 設定リスト . 

ESC / P 登録リスト . 

ESCP . 

Ethernet 設定 . 

EtherTalk . 

HDD 暗号化 . 

HDD の上書き消去 . 

HPGL . 

HP - GL /2 設定リスト . 

HP - GL /2 登録リスト . 

HP - GL /2 パレツトリスト . 

HTTP - SSL/TLS 通信 . 

HTTP 通信の暗号化 . 

ID 印字機能 . 

IEEE 802.1 x 設定 . 

IPP . 

IPsec . 

IPsec 通信 . 

IPSec を使用した暗号化 . 

IPv 4 アドレス . 

IPv 6 アドレス . 

IPv 6 環境での印刷時のトラブル.. 

IPv 6 接続時のトラブル . 

IPv 6 接続の注意と制限 . 

IPX / SPX フレームタイプ . 

IP アドレス （ IPv 4) を設定する.. 
IP アドレス （ IPv 6) を設定する.. 

IP アドレスによる受信制限 . 

LPD . 

Ipd . 

NetWare . 

N アップ . 

0 HP 合紙 . 

〈 OK 〉 ボタン . 

PCL . 

PCL 設定リスト . 

PCL フオントリスト . 

PCL マクロリスト . 

PDF . 

PDF Bridge 機能 . 

PDF 設定リスト . 


10465732392 

83111122333 

■1121221111 


0238817843 36257 
0931132233 23319 


22122111 


2/2 
認 
確 
を 

態 

犬 

叫 


2 


33 


907787631934177076770778980046016611376988208893868118 
411151224944811132221111336429449900933321925541111181 
12 2 -212 - 1 --- 2211122122212111212222221 -- 2121 --- 12221 -2 
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階調補正 . 167, 250 

隠し印刷サンプルリスト . 218 

各部の名称と働き . 46 

画質が悪い—【印字品質や画質のトラブル】 

. 181 

画質補正 . 167 

画質を調整 . 58 

カスタムモード . 203 

紙づまりの処置 . 172 

カラーモード自動の動作 . 147 

監査ログ機能 . 227, 234 

管理銘板 . 272 

機械管理者メニュー . 107，116 

奇数ページの両面 . 160 

機能設定リスト . 216 

機能別カウンターレポート . 218, 222 

基本の用紙サイズ . 161 

機密文書を印刷する . 70 

共通メニュー . 106 

基本的な操作方法 . 108 

共通メニュー項目の説明 . 110 

ゲートウェイアドレス . 38 

ケーブルを接続する . 34 

結露が発生した . 178 

原稿180°回転 . 62 

言語切り替え . 107,171 

困ったときには . 172 


サ 


最初のプリント速度 . 147 

サイズ検知切り替え . 162 

サブネツトマスク . 38 

サンプルフリント . 58, 74 

時刻指定フリント . 78 

システム設定 . 141 

ソステム時訂 . 146 

自動ジョブ履歴 . 143 


自動トレイ選択 . 105 

自動トレイの用紙設定 . 68, 69 

集計管理機能 . 245 

集計管理の運用 . 149 

集計管理レポート . 216 

修理に出す前に . 204 

受信制限 . 227, 228 

出力結果を確認してから印刷する . 74 

仕様 . 263 

使用済み消耗品の回収 . 206 

使用できない用紙 . 95 

依田で主ス同音 "5? 

消耗品の残量を確認する— 【 Web ブラウザーで 

プリンターの状態を確認/管理する】 . 223 

消耗品の寿命 . 274 

消耗品の種類と購入 . 205 

消耗品を交換する . 205 

初期化/データ削除 . 169 

ジョブの表示設定 . 144 

ジョブ履歴レポート . 216 

スタンプ . 58 


スリープモード . 143 

スリープモード移行時間 . 143 

清}帚 . 259 

製本 . 58 

セキュリティー機能 . 227 

セキュリティープリント.. 58, 70,145, 227 

セキュリティ拡張キットの取り付け . 284 

〈セキュリティー/サンプルプリント〉ボタン 

. 49 

〈節電〉ボタン/ランプ . 49 

節電モード . 53 

センタートレイ . 46 

操作パネル . 46, 49 

操作パネル設定 . 141 

操作パネルでの設定 . 106 

操作パネルのロック . 227 

増設メモリー . 276 

増設メモリーの取り付け . 278 

その他 IPv 6 使用時のトラブル . 202 

ソフトウェアオプション . 151 

ソフトウェアのダウンロード . 149 


夕 


蓄積文書リスト . 218 

注意/制限事項 . 291 

長尺サイズの用紙に印刷する . 63 

通信の暗号化 . 227 

定期交換部品 . 273, 274 

定形外サイズの用紙に印刷する . 65 

定形外サイズの用紙をセットする . 63 

定形外サイズを登録する . 64 

低電力移行時間 . 142 

低電力/スリープモードの設定を変更する.109 

低電カモード . 142 

データ暗号化 . 148 

手差しトレイに用紙をセットする . 96 

手差し用紙種類 . 61 

電源が入らない . 178 

電源スイッチ . 46 

電源を入れる/切る . 51 

電子メールでプリンターの状態を確認する 

. 224 

電子メールを使って印刷する . 84 

転写電圧オフセット調整 . 168 

転写電圧を調整する . 257 

動作環境 j 【使用できる環境】 . 32 

. 6 

トナーカートリッジを交換する . 207 

トナー回収ボトルを交換する . 213 

ドメイン制限リスト . 218 

トラブル 

印刷が正しくできないトラブル . 179 

印字品質や画質のトラブル . 181 

エラーコード . 191 

電源、異常音など、機械本体のトラブル.178 

トレイや用紙送りのトラブル . 185 

ネットワーク関連のトラブル . 199 

メッセージ （50 音順） . 186 

ドラムカートリッジを交換する . 209 

ドラム寿命動作 . 147 
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トレイの優先順位 . 

トレイの用紙色 . 

トレイの用紙サイズ . 

トレイの用紙種類 . 

ナ 

内蔵フオント . 

認証/集計管理機能 . 

認証の設定 . 

ネットワーク/ポート設定.. 
ネットワーク環境を設定する 

ネットワークケーブル . 

ネツトワークプリンター.... 

八 


両面印刷 . 

レポー ト両面プリント . 

レポート/リストを印刷する 

レポー ト/リスト . 

漏電 ブレーカー . 

口ーカルプリンター . 


ポスターなどを作製する. 
保存文書設定 . 

マ 


バーコー ドサンフル . 218 

八ードディスクの取り付け . 281 

はがきに印刷する . 61 

はがきをセツトする . 59 

バナーシート 設定 . 145 

パラレル . 116 

パラレルインタフェースカードの取り付け. 288 

パラレルケーブル . 35 

表紙付け . 58 

封筒に印刷する . 61 

封筒をセツトする . 59 

フォーム機能 . 58 

フオントリスト . 216 

複製管理 . 230 

複製管理機能 . 227, 229 

プリンター集計レポート . 216, 221 


プリンター集計レポートのデータを初期化する 

. 222 

プリンター • 消耗品を廃棄するときは .... 204 


プリンタードライバー 

アンインストール . 45 

インス!ル . 45 

ヘルプ . 57 

プリンターの寿命 . 273 

[プリンタ構成]タブ . 56 

プリント可能領域 . 145 

プリント画面 . 50 

〈プリント可〉ランプ . 49，179 

プリント言語の設定 . 107，110 

プリントジョブの追越 . 149 

プリント設定 . 152 

〈プリント中止〉ボタン . 49 

プリント設定 . 152 

プロパティダイアログボックス . 58 

フロントカバー . 46 

ペーパーセキュリティ . 231 

ペーパーセキュリティーサンプルリスト... 218 

ポートを起動する . 40 

補修用性能部品 . 275 

保守サービスについて . 273 

保証書について . 272 

ポスター . 58 


まとめて1枚 . 58 

マニュアル （ HTML 文書） . 45 

マニュアル体系 . 11 

未登録フォームへ印字 . 160 

ミリ/インチ切り替え . 148 

メーター . 220 

メーター確認 . 107,115 

メーターの確認方法 . 220 

メール通知サービス . 224 

メールプリント . 84 

メールプリント機能使用時のトラブル .... 200 

メッセ—ジ （50 音順） . 186 

メニュー画面 . 50 

メニュー自動解除 . 142 

〈メニュー〉ボタン . 49 

メモリー設定 . 164 

ヤ 

ユーザー定義用紙 . 64 

ユーザー定義リスト . 217 

ユーザー登録による利用制限 . 227 

有寿命部品 . 273 

用語# . 295 

用糸氏 . 90 

使用できない用紙 . 95 

使用できる用紙 . 90 

用紙の保管と取り扱い . 95 

用紙色名称設定 . 159 

用紙種類エラーの処理 . 152 

用紙種類名称設定 . 159 

用紙トレイの情報 . 56 

用紙の置き換え . 152 

用紙の画質処理 . 157 

用紙の残量を確認する-^ 【 Web ブラウザーで 

プリンターの状態を確認/管理する】 . 223 

用紙の優先順位 . 154 

用紙別の画質処理を設定する . 104 

用紙をセツトする . 96 


トレイ1〜4に用紙をセツトする . 98 

トレイ1〜4の用紙種類を変更して印刷する 
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操作バネルの基本的な使い方 


数値や文字の入力のしかた 


メニューの上下を切り替えるには 

〈 >またはく〉ポタン 

メニューを選択、右に進むには 

く〉または〈〉ボタン 

選択を取り消し、左に戻るには 

< >またはく 〉ボタン 

値を確定するには 

< >ボタン 

メニューを終了するには 

< >ボタン 

プリントメニューを始めるには 

< >ボタン 

0の詳しい表示を見るには 

< >ボタン 


値を切り替え（増減）は 

:< 

>またはく 

>ボタン 

桁やフィールドの移動は 

:く 

>またはく 

>ボタン 

初期値に戻すには：〈 

>と 

< >ボタンを同時に押す 


管理者メニューでの表記について 


I — 1 


メインメニュー 

本機のオプション構成によって、表示/非表示する項目 
初期値 
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★A 


ネットワ-ク/ホ'-卜設定 


パラレル 


NetWare 


SMB 


Bonjour 


USB-1(2.0) 


USB-2(2.0) 


ポー トの起動 


プリントモ-ド指定 


PJL 


Adobe 通信フ。口トコル 


双方向通信 


ポー トの起動 


° リントモ-ド指定 


PJL 


コネクションタイムアウト 
TBCP フイルタ- 
ポート番号~~ 


セッション数 


ポートの起動 


トラン; uir - トフ ' am 


°リントモ-卜‘指定 


PJL 

検索回数 


TBCP フイルタ- 


ポー トの起動 


トランん卞。-トフ。ロトコル 


r リントモ-卜‘指定 


PJL 

TBCP フィルタこ 


ポー トの起動 


• リントモ-ド指定 


PJL 

アクセス権制御 


DNS 使用 


追加ポート番号 


タイムアウト 
TBCP フイ ルタ- 


ポー トの起動 


PJL 


ポー トの起動 


ポー トの起動 


r リントモ-ド指定 


PJL 


自動排出時間 
Adobe 通信/ ロトコル 


ポー トの起動 
r リントモ-ド指定 


PJL 


Adobe 通信ブロトコル 
ポートの起動^ 


プリントモ-ド指定 


PJL 


コネクシ3ンタイムアウト 
ポート番号~~ 


, ART EX , PS , ART IV . 201 H 、 
ESC / P 、 HP - GL /2、 PCL TIFF 、 HexDumD _ 

、無効 


、パ イナリー 、 TBCP 


-1 5〜1275秒： 5秒単位 


，無効 


• 自動、 ART EX 、 PS 、 AiVT IV 、 201 H 、 
ESC / P 、 HP - GL /2、 PC し TIFF 、 HexDump 






H : ： ：： 


H 卜 10 


プリント受け付け順 


-停止、 起動 


TCP / IP 、 IPX / SPX 、 

• TCP / IP , IPX/SPX 

■ 自動、 ART EX 、 PS 、 ART IV 、 201 H 、 
ESC / P 、 HP - GL /2、 PCL 、 TIFF 、 HexDump 

無効、 有効 


• 上限なし 

1回〜100回 


、有効 


停止、 


TCP / IP 、 NetBEUI 、 

• TCP / IP , NetBEUI 

自動、 ART EX 、 PS 、 ART IV 、 201 H 、 
ESC / P 、 HP - GL /2、 PCL 、 TIFF 、 HexDump 

無効、 •有効 


、有効 


自動、 ART EX 、 PS 、 ART IV 、 201 H 、 
ESC / P 、 HP - GL /2、 PCL 、 TIFF 、 HexDumD _ 

無効 、 m 


港効、 有効 


無効、 


HO 〜65535秒：〗秒単位 


、起動 


"MB - 


~W±T 


自動、 ART EX 、 PS 、 AIVT IV 、 201 H 、 
HP - GL /2、 PCL 、 TIFF 、 HexDump 


無効、 




、バイナリー、 
TBCP , RAW 


停止、 •起動 


■ 自動、 A 叮 EX 、 PS 、 ART IV 、 201 H ' 

ESC / P 、 HP - GL /2、 PCL 、 TIFF 、 HexDump 

無効、 有効 



—— 15 〜 1275 秒： 5 秒単位 

、バイナリー、 
TBCP ' RAW 


~W±T 


• 自動' ART EX 、 PS 、 ART IV 、 201 H 、 
ESC / P 、 HP - GL /2、 PCL 、 TIFF 、 HexDump 
無効、 ■有効 


-I ソノ ニ'、 ' 

4 〜65535 ~I 


TBCP フイルター 

、有効 


次ページへ— 
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前ページから 


(ネットワ-ク/ホ° - 卜設定つづき） 


UPnP 


ポー トの起動 


ポート番号 


WSD 


ポー トの起動 
ポー ト番号^ 


■ 停止、 起動 

^80 


SOAP 


ポー トの起動 


ポート番号 


ポー トの起動 


トランスホ"-卜 r ロトコル 


UDP 、 IPX 、 IPX,UDP 


インターネットサービス 


ポー トの起動 


- Twins サーバー 設定- 


ポート番号 

DHCP からアト‘以取得, 


プライマリ- ip アドレス 
セカンダリ- ip アドレス 


' 000 . 000 . 000.000 


Ethernet 設定 

— 

•自動、 10 0 M (全二重)、10 0 M (半二重)、 

10 M (全二重)' 10 M (半二重） 



IPX / SPX ル-ムタイプ 

— 

自動、 Ethernet II、 Ethernet 802.3、 
Ethernet 802. 2 、 Ethernet SNAP 


_受付制限 （ IPv 4) 


受付 IP アドレス制限 


受付 IP アト'レス設定 


I Psec 通信 


功、有効 


H ： ::: 535 ] 


-{1 〜65535 I 


H - パ::戊： J 


TCP / IP 設定 


ip 動作モード 

— 

• デュアル スタック、 

IPv 4、 IPv 6 


L 

IPv 4 設定 


IP アドレス取得方法 

_ 

手動、 DHCP 、 B 00 TP 、 
RARPx /Autonet 


し 

IP アドレス、 

サプネットマスク、 

_ 

- 000. 000. 000. 000 



ゲ-トウ I イアト‘レス 



H 1 〜65535 


DHCP からアト‘レス取得が 
しない"の場合は入力 


DHCP からアド以取得が"する”の場合は、 
取得したアドレスを表示 


IP アドレス 

一 

- 000. 000. 000. 000 

フィルタ-ァドレス 

_ 

• 255. 255. 255. 255 

IP アドレス 

_ 

- 000. 000. 000. 000 

フィルタ-ァドレス 

_ 

- 255. 255. 255. 255 


SNTP 設定 



NTP サ -/C -との同期 

一 

• しない、 する 




接続間隔 


. 168時間 









し 

ntp サ -/r - ip ? ド以 

— 

• 000.000.000.000 



H1 〜500時間：1時間単位； 


有効/無効の設定 

— 

• 無効、 有効 


ポート番号 

— 

■ 443 

——|卜6 


IEEE 802. lx 設定 

丁 

802 . lx 認証の使用 


-使用しない、使用する 



認証方式 

一 

• EAP - MD 5、 EAP - MS - CHAPV 2、 
PEAP / MS - CHAPV 2 



.サ - A ‘- 証明書の検証 

— 

_ しない、 する 
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★c 


システム設定 


一 操作パネル設定 


-自動ジョブ履歴 


_ジョブの表示設文 


異常警告音一. 鳴らさない' 鳴らす 


操作パネル制限 
暗証番号設定^ 


認証 I ラ-7クセス拒否 


認証回数 


• しない、 

する 

[ ] 

しない、 

• する 

•5 回 





もう一度入力 


H 1 〜10回 


メニュー自動解！? 




1分後〜30分後 


E - ド 




f <抑餘後：1分単位 


il 〜240分後：1分単位 


スリープモード 


無効、 • 有効 


il 〜240分後：1分単位 


_ • プリン トしない、 

プリントする 




実行中/待ちジョブ 


完了ジョブ 


• 情報を制限し ない、 

情報を制限する 


ジョブの表示 


表不しない、認証中は表不する、 



• 常に表不する 

認証中の表示対象 


すべて、 認証：1-サ’-のゲョ/ 

表示情報の制限 


ない、 制限する 


レホ° -卜両面プリント 


プリント可能領域 


• 標準、 拡張 





バナーシート 設定 

-T 

バナーシー ト出力 

_ 

: J 力しない、スタートシート、 
エンドシート、スタ-卜 + r ノト•シート 






■八.ナ-シ■•卜卜 W 

_ 

• トレイ 1、 トレイ2、 


無効' 


_時刻表示切替 


日付 


■ 日付 ( yyyy / nmi / dd ) 


yyyy i 

mm 月 01 〜 12 :1月単位 
dd 日01〜31:1日単位 


時刻 / 

時刻 / 

(12 時間） 

(24 時間） 


時刻表示切替の設定によつて切り替え' 
-時間00〜23 :1時間単位 
分 00〜59 :1分単位 


• yyyy /_/ dd 、 

Imm / dd / yyyy 、 dd / mm/yyyy 


• 12時間® 

- 24時間制_ 


サマータイム設定 


• しない、 



する 


_|サ7-タイム開始日 


開始日 ( mm / dd ) 


J サマ-タイム終了日 


終了 日 （ mm / dd ) 


最初のブリント速度 

— 


カラ-モ-ド自動の動作 

一 


ドラム寿命動作 

— 


ミリ/インチ切り替え 

一 


• カラー/寅 H 奄 

判別、 

カラーで出力 



• プリント停止す る、 

プリント停止しない 


ミリ ( mm ), インチ （"） 


データ 暗号化 


暗号化処理 

— 

する、 

暗号化 キー 

一 

[ ] 


HDD の上書き消去 

_ 

しない、1回、 



フ°リントゾヨブの追越 


許可' 



ソフトウ I ? ダウンロ-ド 

— 

許可、 禁止 



集計管理の運用 

— 

ない、 する 


次ページへ— 
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前ページから 


(システム設定つづき） 


認証の運用 


_しない、する 



情報保存先 

— 

、 八 ー ドディスク 

- 

認証失敗の記録 


しない 

L 

• する 


外部認証情報保存 


、 する 






失敗回数 

• 10回 _ 


-1 1 〜 600 回 


認証プリントの設定 





文書の保存期間 

一 


保存期間（日数） 

— 


H | 


日数と削除時刻、時間 


ソフトウェアオプション 


経過後の削除時刻 

丁 

• 3:00 AM 



保存期間（時間） 

— 

• 時間 



1 リンタ-セキユリテ仁キット 


有効化 


{.十パー;： ' :却 v | 


{ I 


.[0 K ] で有効化開始 


し イヌ-ゾログ管理設定-1 ミ せん | 
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★E 

プリント設定 


用紙の置き換え 

— 

• しない、大きいサイズを選択、 

近いサイズを選択、手差し卜から給紙 




用紙種類 I ラ-の処理 

— 

•確認画面表示、 プリントする 


-トレイの用紙種類 


トレイ1 


■ •普通紙、再生紙、上霣紙、うら紙、厚紙1、厚紙 1( A )、 

厚紙 1( B )、 厚紙 1( C )、 厚紙 1( S )、 厚紙1(うら面）、 

厚紙 1( A ) (うら面）、厚紙 1( B ) (うら面）、厚紙 1( C ) (うら面）、 
厚紙 1( S ) (うら面）、厚紙2、厚紙 2( A )、 厚紙 2( B )、 厚紙2(〇、 
厚紙 2( D )、 厚紙 2( S )、 厚紙2 (うら面）、厚紙 2( A ) (うら面）、 
厚紙 2( B ) (うら面）、厚紙 2( C ) (うら面）、厚紙 2( D ) (うら面）、 
厚紙 2( S ) (うら面）、 0 HP フイルム、コート紙1、 

コート紙1(うら面）、コート紙2、コート紙2 (うら面）、 

ラペル紙、 1.1- f-K 2.1 -サ‘-2、3■ユ-サ’-3、4.ュ-ヂ-4、5.1-ヂ-5 


トレイ2、トレイ3、 
トレイ4 


、再生紙、上質紙、うら紙、厚紙1、厚紙 1( A )、 

_ 厚紙 1( B )、 厚紙 1( C )、 厚紙 1( S )、 厚紙1(うら面）、 

厚紙1 ( A ) (うら面）、厚紙1 ( B ) (うら面）、厚紙1 ( C ) (うら面） 
厚紙 1( S ) (うら面）、厚紙2、厚紙 2( A )、 厚紙 2( B )、 厚紙 2 (Ch 
厚紙 2( D ) 、厚紙 2( S )、 厚紙2 (ラら面）、厚紙 2( A ) (ラら面）、 
厚紙 2( B ) (うら面）、厚紙 2( C ) (うら面）、厚紙 2( D ) (うら面） 
厚紙 2( S ) (うら面）、 0 HP フィルム、コート紙1、 

コート紙1(うら面）、コート紙2、 

コート紙2 (うら面）、ラペル紙、1•ユ-サ_-1、2.2-サ*-2、 3.1-9'-： 
4. ュ■サ • -4、 5. ュ-サ‘，5 


トレイ5 (手差し） 


_トレイの用紙色_ 


トレイ1、トレイ2、 
、レイ3、トレイ4 


_ r トレイの優先順位 


1番目 


- 2番目 


L 3番目 


トレイの用紙サイス’ 


トレイ2、トレイ3、 

トレイ4 _ 


ID 印字機能 

奇寂"ページの両__両面、 


ない、 左上、 

右上、左下、右下 


_ •普通 紙、再生紙、上質紙、うら紙、厚紙1、厚紙〗（うら面）、 
厚紙2、厚紙2 (うら面）、 0 HP フイルム、コート紙】、 

コー ト紙1(うら面）、 コー ト紙2、 コー ト紙2 (うら面）、 
ラペル紙、うす紙、封筒、はがき、はがき（うら面） 1.1-1 T-K 
2•トサ'-2、3■ユ-サ.-3、4•ユイ-4、5■ユ-サ.-5 


白、青、黄色、緑、ピンク、透明、アイポリー、グレー、 

1 クリーム、山吹色、赤、オレンジ、1.、2.、3.、4.、5.、その他 


普通紙 


15〜2番目、，1 番目、 
設定しない 

再生紙 

— 

15〜3番目、 2番目、 

1番目、設定しない 

上質紙 

_ 

15~4番目、 、 

2〜1番目、設定しない 

うら紙 

— 

15〜3番目': 2 番目、 

1番目、設定しない 

1•トサ.-1〜 

5•ユ-サ • -5 

— 

15〜1番目' 

• 設定しない 


-トレイ1、トレイ2、 
トレイ3、トレイ4 


トレイ1、 

トレイ3、トレイ4 


トレイ1、トレイ2、 
v トレイ4 


•自動 


定形外 


たて ( Y ) 方向のサイス’ 

よこ（ X )方向のサイ ; C 




定形外 


たて ( Y ) 方向のサイズ 
よこ( X )方向のサイス’ 



普通紙 


A 、 B' C ' D ' E ' F 、 





G、S 




再生紙 


A 、 B 、 C 、 D 、 E 、 F 、 






G、S 




上質紙 


• A 、 B 、 C 、 D 、 E 、 F 、 






G、S 




うら紙 


A 、■ B 、 C 、 D 、 E 、 F 、 





G ' S 




厚紙 1 


■ A 、 B 、 C、S 









厚紙 1 (うら面） 


■ A 、 B 、 C、S 









厚紙 2 


• A 、 B 、 C 、 D、S 









厚紙 2 (うら面） 


■ A 、 B 、 C 、 D、S 









1. トサ. -1 〜 4. ュ-ザ.-4 


A 、 、（: ' D ' E 、 F ' 






G、S 




5•トサ.-5 


A 、 B 、 C 、 D 、 E 、 F 、 





G 、 



使用しません 


[1 •ュ-サ.-1 


- [5. トサ.-5 


1.-5. 


[ 卜 [ ] 





• する（データの み）、 

1しない 


基本の用紙サイズ 


- A 4、8 . 5 x 11" 





サイズ検知切り替え 


、 AB 系（八庚 

/十六 開）、 



AB 系 (8 x 13"/8 xl 4" 

、インチ系、 AB 系 (8 x 13") 
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★H 



〈セキュリティー/ サンプルプリン ト〉ポタン 


プリントできます 


セキュリティ-ブリント 


メ-ル受信 r リント 


ユーザー ID を選択 

1001.12345678 — 


暗証番号を入れ [0 K ] 

」 L 


文書を選択 
全ての文書 


文書を選択 

1 .iaro Doc _ 


文書を選択 

2. Ken 11 Doc 


文書を選択 

1 .Taro Doc _ 


I | 文書を選択 ~ 

2. Ken Li Doc 


時刻指定プリン fl _| 女書を選択 

I’aro Doc _ 


すぐにブリントする 
削除する^ 


[0 K ] でプリント開始 
[0 K ] で削除開始^ 


[0 K ] で受信開始 


メ-ル受信 r リントを 
受け付けました 


r リント後削除する 


ブリント後削除しない 

削除する^ 


[0 K ] でプリント開始 


[0 K ] でプリント開始 
[0 K ] で削除開始^ 


1 リント後削除する 

ブリント後削除しない 


削除する 


[0 K ] で削除開始 


[0 K ] でプリント開始 
[0 K ] でプリント開始 


サンプルプリント 


ユーザー ID を選択 

2001.12345678 


文書を選択 
全ての文書 


プリントする 


すべての文書 
[0 K ] でプリント開始 





[ 








削除する 

すべての文書 
[0 K ] で削除開始 


1部 


[0 K ] で削除開始 


削除しました 


[0 K ] でプリント開始 



〈▼〉 + <0 K > ボタン 
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